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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1144 

Περί υγειονομικών ορών τούς οποίους πρέπει νά πληρούν 
νωπά κρέατα είσαγόμενα έν Έλλάδι έκ τρίτων χωρών εις 
συμμόρφωσιν προς τάς οδηγίας ύπ’ άριΟ. α) 72/462/ΕΟΚ 
«5 Συμβουλίου τής 12.12.1972 (Ε.Ε.Ν. 302 τής 31. 
12.1072) καί όοηγία ύπ’ άρΆ 7Τ/96/ΕΟΚ του Συμδου- 
λίοι> τής 21.12.1976 (Ε.Ε.Ν. 26 τής 31.1.1971). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


β) Κρέατα ευρισκόμενα εντός μεταφορικών μέσων διε- 
νεργούντων διεθνείς μεταφοράς προαριζόμενα διά τήν δια¬ 
τροφήν τοϋ προσωπικού καί τών έπιβατών. Ή έκφόρτωσις 
των ανωτέρω κρεάτων καί τών οίασδήποτε μορφής ύπολειμ- 
μάτων των άπαγορεύεται, άλλως ταϋτα καταστρέφονται, 
έκτος εάν κατόπιν έγκρίσεως τής άρμοδίας Κτηνιατρικής 
' Γπηρεσίας τα έκφορτούμενα κρέατα, φορτώνονται είς έτερον 
μεταφορικόν μέσον, εΐτε άμέσως είτε κατόπιν βραχείας πα¬ 
ραμονής των ύπό τελωνειακόν έλεγχον είς κατάλληλον χώρον 
τοΰ τόπου έκφορτώσεως. 


Έχοντες ύπ’ όψει : 

1. Τάς διατάξεις : 

α) Τοϋ άρθρ ου 2 τοϋ Ν. 945/1979 «περί κυρώσεως τής 
συνθήκης προσχωρήσεως τής Ελλάδος είς την Ευρωπαϊκήν 
Οικονομικήν Κοινότητα καί τήν Ευρωπαϊκήν Κοινότητα 
Ατομικής Ένεργείας, ώς καί τής συμφωνίας περί προσ¬ 
χωρήσεως τής Ελλάδος είς τήν Ευρωπαϊκήν Κοινότητα 
Άνθρακας καί Χάλυβος». 

β) Τοΰ άρθρου 3 τοΰ Ν. 1104/1980 «περί έκπροσωπή- 
σεως τής Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 'Ιδρύσεως 
Διπλωματικών καί Προξενικών ’Αρχών καί ρυθμίσεως άλ- 
λο;ν συναφών οργανωτικών θεμάτων». 

2. Γήν ύπ’ άριθ. 1337/80 γνονμοδότησιν τοΰ Συμβουλίου 
~ης Επικράτειας, προτάσει τών Υπουργών Συντονισμού 
και Γεωργίας, άποφασίζομεν : 


Άρθρον 1. 

1. Διά τοΰ παρόντος Προεδρικοΰ Διατάγματος θεσπί¬ 
ζονται είς συμμόρφωσιν προς τάς ύπ’ άριθμ. α) 72/462/ 
ΕΟΚ τοΰ Συμβουλίου τής 12.12.1972 (ΕΕΝ 302 τής 31.12. 
1972) καί β) ύπ’ άριθ. 77/96/ΕΟΚ τοΰ Συμβουλίου τής 
21.12.1976 (ΕΕΝ 26 τής 31.1.1977) διατάξεις διά των 
οποίων ρυθμίζονται οί όροι καί αί προϋποθέσεις εισαγωγής 
εν Ελλάδι νωπών κρεάτων, έκ τρίτων χωρών τά όποια προ¬ 
έρχονται έκ κατοικίδιων ζώων άνηκόντων είς τά έξής είδη : 
Ποοειδή, χοίροι, προβατοειδή καί αίγοειδή. 

/ 2· Εξαιρούνται τής εφαρμογής τών διατάςεων τοΰ πα¬ 
ρόντος τά κάτωθι προϊόντα τής προηγουμένης παραγράφου : 

Λ ®) Κρέατα μεταφερόμενα ύπό ταξιδιωτών προοριζομενα 
δια την προσωπικήν των κατανάλωσιν ή κρέατα αποστελ- 
λομενα ά_λ _ι _ δ. __.»> τάι 



Λ /ν I Γ 4 Γ~ ν* ► ν ^ ΓΛ. * 

θρω 3 επιτρεπομένων χωρών ή περιοχών αυτών 


Άρθρον 2. 

Διά τήν εφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ παρόντος Διατά¬ 
γματος οί άκόλουθοι όροι έ'χουν τήν έναντι έκάστου προσ- 
διοριζομένην έννοιαν : 

α) Οί όροι : «κρέατα», «νωπά κρέατα», «σφάγιυν», «πα¬ 
ραπροϊόντα», έχουν τήν έν άρθρυις 1 καί 2 τοΰ ύπ’ άριθ.555/81 
Π. Δ/τος «περί ύγειονομικών όρων τούς οποίους πρέπει νά 
πληρούν νωπά κρέατα είσαγόμενα είς τήν Ελλάδα έκ Κρα¬ 
τών μελών τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος (ΕΟΚ) 
είς συμμόρφωσιν πρός τήν οδηγίαν ύπ’ άριθ. 64/433/ΕθΚ 
τοΰ Συμβουλίου τής 26 Ιουνίου 1964 (ΕΕΝ, 121 τής 29 Ι¬ 
ουλίου 1964)». 

β) Τρίτη χώρα : Ή χώρα είς τήν οποίαν δέν έφαρμό- 
ζονται αί ύπ’ άοιθμ. 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ άριθ. Ν 121 τής 
29.7.1964) καί 64/433/ΕΟΚ (ΕΕ άριθ. Ν 121 τής 29.7. 
1964) όδηγίαι ώς έτροποποιήθησαν μεταγενεστέρους. 

γ) Χώρα προορισμού : Ή χώρα Μέλος τής ΕΟΚ πρός 
τήν όποιαν τά νωπά κρέατα άποστέλλονται ύπό μιας τρίτης 
χώρας. 

δ) Εισαγωγή : *Η προσκόμιση στό έδαφος τής Κοινό- 
τητος ζώων ή νωπών κρεάτων πού προέρχονται άπό τρίτες 
χώρες. 

ε) Έγκατάστασις : Εγκεκριμένου σφαγείου, έγκεκρι- 
μένον εργαστηρίου τεμαχισμού ή έγκεκριμένος ψυκτικός 
χώρος εύρισκόμενος έκτός τών σφαγείων καί τών έργαστη- 
ρίων αυτών, οί όποιοι πληρούν τούς όρους τοϋ παρόντος καί 
τών όποιων ή έγκρισις έγένετο ύπό τρίτης χώρας. 

στ) Εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος : Ό κτηνίατρος ό 
ό όποιος ορίζεται ύπό τής άρμοδίας άρχής ένός Κράτους 
μέλους ή μιας τρίτης χώρας. 

ζ) Μέσα μεταφοράς : αυτοκίνητα οχήματα, σιδηροδρο¬ 
μικά οχήματα, άεροσκάφη ή τμήματα πάντων τούτων, ώς 
καί άποθηκευτικοί χώροι πλοίων ή περιέκται, δι’ ών διενερ- 
γεϊται χερσαία, θαλασσία ή έναέριος μεταφορά. 






3758 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


η) Παρτίδα: ποσότης κρεάτων τά όποια καλύπτονται 
ύπό τοΰ αύτοΰ πιστοποιητικού. 

’ΆρΟρον 3. 

Διά άποφάσεων τοΰ 'Τπουργοϋ Γεωργίας, άνακοινοϋνται 
οί ύπό των αρμοδίων Κοινοτικών "Οργάνων καταρτιζόμενοι 
κατάλογοι των τρίτων χωρών ή τών πειοχών τών χωρών 
τούτων έκ τών οποίων έπιτρέπεται ή έν Έλλάδι εισαγωγή 
τών έν παρ. 1 τοΰ άρθρου 1 κρεάτων, αί έν αύταΐς σφαγειο- 
τεχνικαί έγκαταστάσεις έκ τών οποίων έπιτρέπεται \ά προ¬ 
έρχονται ταΰτα καί οί κτηνιατρικοί υγειονομικοί όροι εισα¬ 
γωγής τούτων. 

’ΆρΟρον 4. 

1. Επιτρέπεται ή έν Έλλάδι εισαγωγή νωπών κρεάτων 
έκ τρίτων χωρών, έφ’ όσον ταΰτα : 

α) Προέρχονται έκ ζώων σφαγέντων εις έγκεκριμένον 
σφαγεΐον. 

β) "Έχουν ύποστη έπεξεργασίαν εις έγκεκριμένα εργα¬ 
στήρια τεμαχισμού καί έχουν έναποθηκευθή εις έγκεκρι- 
μένους ψυκτικούς χώρους, έφ’ όσον ούτοι δέν εύρίσκονται εις 
έγκεκριμένον σφαγεΐον. 

γ) Προκειμένου περί χοιρείων κρεάτων μή κατεψυγμέ¬ 
νων, έχουν ύποστη τριχινοσκόπησιν διενεργηθεΐσαν είς τήν 
τρίτην χώραν. 

2. 'Η έγκρισις τών είς τάς περιπτώσεις α καί β της προη- 
γουμένης παραγράφου έγκαταστάσεων χορηγείται ύπό της 
άρμοδίας κτηνιατρικής άρχής της τρίτης χώρας, έφ’ όσον 
αυται είναι σύμφωνοι προς τας διατάξεις τοΰ παραρτήματος 
Α τοΰ παρόντος καί έπιβλέπονται ύπό έξουσιοδοτημένου 
κτηνιάτρου της χιόρας αύτής, καί περιλαμβάνονται είς τούς 
οικείους καταλόγους τοΰ άρθρου 3. 

Άρθρον 5. 

1. Επιτρέπεται η εν Ελλάδι εισαγωγή νωπών κρεάτων 
έκ τρίτων χωρών, έφ’ όσον ταΰτα : 

α) Προέρχονται έκ ζώων τά όποια έχουν παραμείνει είς 
τό έδαφος ή είς τμήμα έδάφους μιας τρίτης χώρας, κατά 
τήν διάρκειαν τών τελευταίων πρό τής σφαγής τριών (3) 
μηνών, άπό τής γεννήσεώς των. 

β) Προέρχονται έκ τρίτης χώρας άπηλλαγμένης άπό δώ¬ 
δεκα (12) μηνών έκ των έξής άσθενειών είς τάς όποιας τά 
ζώα, έκ τών οποίων προέρχονται τά κρέατα είναι εύαίσθητα : 
άφρικανικής, πανώλους τών βοοειδών, άφθώδους πυρετοΰ 
έξωτικών τύπων ιών, άφρικανικής πανώλους τών χοίρων, 
ένζωοτική έγκεφαλομυελίτις τών χοίρων (νόσος τοΰ ΤΕ3- 
ΟΗΕΝ) καί είς τήν οποίαν χώραν δέν έχουν διενεργηθή άπό 
δώδεκα (12) μηνών έμβολιασμοί κατά τών άνωτέρω ασθε¬ 
νειών. 

Άρθρον 6. 

Επιτρέπεται η εισαγωγή νωπών κρεάτων είς ολόκληρα 
σφάγια, ώς καί ή εισαγωγή σφαγίων χοίρων είς ήμιμόρια ή 
βοοειδών είς ημιμόρια ή τεταρτημόρια μόνον έφ’ όσον άλ- 
ληλοσυμπληρώνονται τά αρχικά σφάγια. 

Άρθρον 7. 

, }' ' Η έν _Έλλάδι εισαγωγή νωπών κρεάτων διενεργεΐται 
εφ όσον ταΰτα : 

α) Προέρχονται έξ ένός σφαγείου έγκεκριμένου συμφώνως 
πρός την διάταξιν τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 4. 

β) Προέρχονται εκ σφαγίων ζώων, τά όποια ύπεβλή- 
θησαν εις υγειονομικήν έξέτασιν πρό τής σφαγής ύπό εξου¬ 
σιοδοτημένου κτηνιάτρου, συμφώνως πρός τά διαλαμβανό¬ 
μενα εις το κεφάλαιον 5 τοΰ παραρτήματος Α τοΰ παρόντος, 
Ελλάδα^ §ε καταλληλα πρ ° ς σ ? 7 ·ΎΨ καί έξαγωγήν είς τήν 

^Χ° υν υποστή έπεξεργασίαν ύπό ίκανοποιητικάς 
συνθηκας υγιεινής, συμφώνως πρός τά προβλεπόμενα είς τό 
οον Ινεφαλαιον τοΰ παραρτήματος Α'. 


δ) Έχουν ύποβληθή είς ύγειονομικήν έπιθεώρησιν μετά 
τήν σφαγήν ύπό έξουσιοδοτημένου κτηνιάτρου, συμφώνων 
πρός τά διαλαμβανόμενα είς τό 7ον Κεφάλαιον τοΰ παραρτή¬ 
ματος Α καί δέν παρουσιάζουν οΐανδήποτε άλλοίωσιν, εξαι¬ 
ρέσει τραυμάτων τά όποια προεκλήθησαν ολίγον πρό τής 
σφαγής, έλαττωμάτων διαπλάσεως ή τοπικών άλλοιώσεων, 
έφ’ όσον διαπιστωθή έν άνάγκη διά τών καταλλήλων έργα- 
στηριακών έξετάσεων ότι ταΰτα δέν καθιστοΰν τό σφάγιον 
καί τά παραπροϊόντα αύτοΰ ακατάλληλα ή έπικίνδυνα διά 
τήν ύγείαν τοΰ άνθρώπου. 

ε) Φέρουν σφραγίδα καταλληλότητος, συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τοΰ κεφαλαίου 10 τοΰ παραρτήματος Α'. 

στ) Έχουν έναποθηκευθη, μετά τήν έπιθεώρησιν τής ώς 
άνω περιπτώσεως ό ύπό ίκανοποιητικάς συνθήκας ύγιεινής 
έντός εγκεκριμένων έγκαταστάσεων, συμφώνως πρός τά 
διαλαμβανόμενα είς τό 12ον Κεφάλαιον τοΰ παραρτήματος 
Α. 

ζ) Έχουν μεταφερθή είς τήν Ελλάδα συμφώνως πρός τά 
διαλαμβανόμενα είς τό 12ον Κεφάλαιον τοΰ παραρτήματος 
Α, προκειμένου δέ περί κατεψυγμένων κρεάτων νά πληρούν 
καί τάς διατάξεις τών άρθρων 1 περ. ε έως η, 2 περ. ζ-η, 3 
παραγρ. 6 έως 9, 4,5,9 παρ. 2 τοΰ Π.Δ. 653/77 «περί όρων 
εισαγωγής, συντηρήσεως καί διακινήσεως κατεψυγμένων 
κρεάτων μηρυκαστικών καί χοίρων, πτηνών, θηραμάτων, 
κονίκλων καί έδωδίμ.ων παραπροϊόντων σφαγείων». 

2. Διά τήν διά μελάνης σφράγισιν τών κρεάτων δύναται 
να χρησιμοποιηθή μόνον τό ιώδες τοΰ μεθυλίου. 

3. 'Ο εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος, ό ένεργών τήν κατά 
τα ανωτέρω έν παρ. 1 περιπτ. δ ύγειονομικήν έπιθεώρησιν 
μετά την σφαγήν, δύναται νά βοηθάται είς τό έργον τούτο 
ύπό βοηθών, έφ’ όσον ούτοι : 

α ) “Εχουν όρισθή, ώς τοιοΰτοι, ύπό τής άρμοδίας κεντρι- 
κής άρχής τής, τρίτης χώρας. 

β) “Εχουν έκπαιδευθή καταλλήλως. 

γ) Δεν τελοΰν είς σχέσιν έξαρτήσεως έναντι τών ύπευθύ- 
νων τών έγκαταστάσεων. 

δ) Η γνώμη των ώς πρός τήν καταλληλότητα τών νωπών 
κρεάτων εχει αποκλειστικούς καί μόνον συμβουλευτικόν 
χαρακτήρα. 


Άρθρον 8. 


1· Κατα παρεκκλισιν τής διατάξεως τοΰ άρθρου 6 τοΰ 
παρόντος, αιτήσει τοΰ ενδιαφερομένου είσαγωγέως καί μετ 
εισηγησιν τής Υπηρεσίας Κτηνιατρικής τοΰ Υπουργείου 
Γεωργίας, δύναται νά χορηγηθή έγκρισις ύπό τοΰ 'Υπουργοϋ 
Γεωργίας περί εισαγωγής κεχωρισμένων ημιμορίων, τεταρ- 
τημοριων η παραπροϊόντων, έφ’ όσον ταΰτα πληροΰν τας 
προϋποθέσεις τών παρ. 1 καί 2 τοΰ άρθρου 7 τοΰ παρόντος. 

, 2., Η εν παρ. 1 έγκρισις, χορηγουμένη ύπό τάς αύτάς 
ως άνω προϋποθέσεις, δύναται νά αφορά είς τεμάχια μικρο- 
τερα,τοΰ τεταρτημόριου ή άποστεωμένα κρέατα. Ταΰτα πρέ¬ 
πει επί πλέον νά : 


α) Προερχωνται έξ έγκεκριμένων έργαστηρίων τεμαχι¬ 
σμού, συμφώνως πρός τήν παρ. 2 τοΰ άρθρου 4. 

β) Πληροΰν τους όρους τών διατάξεων τών παο. 1 καί 2 
τοΰ άρθρου 7. 




» ' — - ^ /ςρυς τα ο 

μένα εις το δον Κεφαλαιον τοΰ παραρτήματος Α. 

ι ®) Εχουν ύποβληθή είς τον έν 9ω Κεφαλαίω τοΰ παραρ- 
τηματος Α οριζομενον έλεγχον. 

ε) Εχουν συσκευασθή συμφώνως πρός τά διαλαμβανό¬ 
μενα εις το '12ον Κεφάλαιον τοΰ παραρτήματος Α. 

3. Αι αρμοδιαι Κτηνιατρικαί ύπηρεσίαι τοΰ 'Υπουργειου 
Γεωργίας διενεργοΰν τον άναγκαΐον έλεγχον διά τήν έξα- 
κριβωσιν τής τηρησεως τών άνωτέρω διατάξεων. 


Άρθρον 9. 

1. Κατα ^παρεκκλισιν τών διατάξεων τών άρθρων 6,7,8 
χορηγείται υπο τοΰ 1 πουργοΰ Γεωργίας, αιτήσει τοΰ ένδια- 
φερομένου είσαγωγέως καί μετ’ είσήγησιν τής Υπηρεσίας 
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Κτηνιατρικής έγκρισις περί εισαγωγής έν Έλλάδι νωπών 

κρεάτων προοριζομένων : 

α) Δι’ άλλας χρήσεις πλήν τής προοριζομένης δι’ άν- 
Ορωπίνην κατανάλωσιν. 

β) Δι’ έκθέσεις και διά μελέτας ή αναλύσεις. Εις τήν περί- 
πτωσιν ταύτην, εύθύς ως ή έκθεσις περατωθή ή αί μελέται 
καί αναλύσεις διενεργηθοϋν, άπαντα τα κρέατα, πλήν των 
άναλωθέντων κατά τάς άναλύσεις, καταστρέφονται. 

γ) Διά τον εφοδιασμό διεθνών οργανώσεων, έδρευουσών 
έν Έλλάδι. Διά τήν εισαγωγήν ταύτην άπαιτεΐται εγκρισις 
των αρμοδίων οργάνων τής ΕΟΚ καί ύπό τήν προϋπόθεσιν 
ότι τά ούτως είσαγόμενα νωπά κρέατα προέρχονται έκ χωρών 
ή περιοχών αυτών, περιλαμβανομένων εις τον έν άρθρω 3 
κατάλογον καί δτι έχουν τηρηθή αί περί υγειονομικού έλέγχου 
διατάξεις τοΰ παρόντος καί οτι δεν προέρχονται έκ μιας 
άπηγορευμένης τρίτης χώρας συμφώνως πρός τήν διαδικα¬ 
σίαν τοΰ άρθρου 10. 'Η 'Υπηρεσία Κτηνιατρικής μεριμνά 
ώστε τά κρέατα ταΰτα νά μή τεθοΰν εις κατανάλωσιν. 

2. ’Έγκρισις χορηγείται έφ’ όσον παρέχεται εις τήν Κτη¬ 
νιατρικήν Υπηρεσίαν ύπό τοΰ ενδιαφερομένου πάσα έξα- 
σφάλισις οτι τά συμφώνως πρός τήν παρ. 1 είσαγόμενα 
κρέατα θά χρησιμοποιηθούν μόνον διά τόν σκοπόν διά τον 
όποιον είσήχθησαν. 


’Άρθρον 10. 

Εις περίπτωσιν έμφανίσεως εις μίαν τρίτην χώραν μετα¬ 
δοτικής άσθενείας των ζώων, δυναμένης νά μεταδοθή διά 
των νωπών κρεάτων καί νά θέση εις κίνδυνον τήν δημοσίαν 
υγείαν ή τήν υγείαν των ζώων, ό Υπουργός Γεωργίας δι’ 
αποφάσεώς του έκδιδομένης μετ' είσήγησιν τής Κτηνιατρικής 
Γπηρεσίας, απαγορεύει τήν εισαγωγήν νωπών κρεάτων 
προερχομένων απ’ ευθείας ή έμμέσως, μέσω άλλου Κράτους, 
εκ τής χώρας ταύτης ή έκ τμήματος αυτής. 

'Η ώς άνω άπόφασις, μετ’ άναγραφής τών αιτίων, πρέπει 
να κοινοποιήται εις τά Κράτη μέλη καί τήν Επιτροπήν τών 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 


’Άρθρον 11. 

Η έν Έλλάδι εισαγωγή νωπών κρεάτων έκ σκελετικών 
μυών χοίρων έπιτρέπεται έφ’ όσον ταΰτα ύπεβλήθησαν ύπό 
τον έλεγχον καί τήν εύθύνην ενός έξουσιοδοτημένου κτηνιά¬ 
τρου τής τρίτης χώρας εις τριχινοσκόπησιν, πραγματοποιη- 
θέΐσαν συμφώνως πρός μίαν έκ τών περιγραφομένων εις τό Γ 
παραρτημα τοΰ παρόντος μεθόδων. 'Η τριχινοσκόπησις 
πρέπει νά έχη διενεργηθή έπί ολοκλήρου τοΰ σφαγίου εΐτε 
επι ήμιμορίου, τεταρτημόριου ή τεμανίων προοριζομένων δι’ 
εξαγωγήν πρός τήν Ελλάδα. 


Άρθρον 12. 

* · Η έν άρθρω 11 έξέτασις πρέπει νά διενεργήται εις 
σφαγεΐον έγκεκριμένον συμφώνως πρός τήν διάταξιν τής 
παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 4 καί προ τής σφραγίσεως καταλ¬ 
ληλότητας περί ής τό ΙΟον Κεφάλαιον τοΰ παραρτήματος Α. 

-· Εφ’ δσον τό άποτέλεσμα τής έξετάσεως είναι αρνη¬ 
τικόν, τά κρέατα σφραγίζονται άμέσως, συμφώνως πρός τό 
Κεφαλαιον 11 τοΰ παραρτήματος Α. Εις περίπτωσιν σφρα- 
γισεως δια μελάνης, ή χρήσις τοΰ ιώδους τοΰ μεθυλίου είναι 

υποχρεωτική. 


Άρθρον 13. 

1· Κατ έξαίρεσιν τών διατάξεων τοΰ άρθρου 11 έπιτρε- 
π^ται η εν Έλλάδι εισαγωγή κρεάτων χοίρων τά όποια δέν 
υπεβληθησαν εις τριχινοσκόπησιν, έφ’ δσον ταΰτα έχουν 
υποβληθή εις τήν διά ψύχους έπεξεργασίαν, συμφώνως προς 
ή παράρτημα Ε τοΰ παρόντος. 'Η έπεξεργασία αΰτη πρέπει 
να διενεργηθή εις μίαν έγκατάστασιν έγκεκριμένην συμφώνως 
π ρος την διάταξιν τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 4. 

' ?’ , ^ διενέργεια τής διά ψύχους έπεξεργασίας βεβαιοΰται 
υπο εςουσιοδοτημένου κτηνιάτρου τής τρίτης χώρας, δια 
^ ια ς προσθέτου ένδείξεως εις τό πιστοποιητικού καταλλη- 


λότητος, τοΰ οποίου τό ύπόδειγμα περιλαμβάνεται είς τό 
παράρτημα Β τοΰ παρόντος. 

’Άρθρον 14. 

1. Χοίροι τών οποίων τό κρέας προορίζεται δι’ έξαγωγήν 
εις την Ελλάδα πρέπει νά σφάζονται εις χώρον διάφορον ή 
τουλάχιστον εις χρόνον διάφορον έκείνου καθ’ δν σφάζονται 
χοίροι τών οποίων τό κρέας έχει άλλον προορισμόν, έκτός 
έάν τά κρέατα τών τελευταίων τούτων ύποβάλλωνται εις 
τριχινοσκόπησιν διενεργουμένην συμφώνως πρός τάς έν τω 
παρόντι περιγραφομένας μεθόδους. 

2. 'Ο τεμαχισμός καί ή άποστέωσις χοιρείων κρεάτων 
προοριζομένων δι’ έξαγωγήν είς τήν Ελλάδα, τά όποια ύπε¬ 
βλήθησαν είς τριχινοσκόπησιν μέ αρνητικόν άποτέλεσμα, 
πρέπει νά διενεργήται είς έγκεκριμένα συμφώνως πρός τό 
άρθρον 14 έργαστήρια, είς χώρον διάφορον ή είς χρόνον 
διάφορον έκείνου καθ’ δν τεμαχίζονται ή άποστεώνονται 
χοίρεια κρέατα μέ διάφορον προορισμόν, έκτός έάν τά τελευ¬ 
ταία ταΰτα ύποβάλλωνται είς τριχινοσκόπησιν συμφώνως 
πρός τάς έν τώ παρόντι περιγραφομένας μεθόδους. 

Άρθρον 15. 

Απαγορεύεται ή έν Έλλάδι εισαγωγή : 

α) Χωπών κρεάτιον προερχομένων έκ κάπρων καί χοίρων 
μέ κρυψορχιδίαν. 

β) Νωπών κρεάτων τά όποια περιέχουν ύπολείμματα ου¬ 
σιών μέ οίστρογόνον ή θυρεοστατικήν ένέργειαν, άντιβιοτι- 
κών, άντιμονιούχων, άρσενικούχων, παρασιτοκτόνων, ζιζα- 
νιοκτόνων καί συντηρητικών ή άλλων έπιβλαβών ουσιών ή 
δυναμένων ένδεχομένως νά καταστήσουν τήν κατανάλωσιν 
τών νωπών κρεάτων έπικίνδυνον ή έπιβλαβή διά τήν άνθρω- 
πίνην ύγείαν, έφ’ δσον τά ύπολείμματα ταΰτα ύπερβαίνουν τά 
αποδεκτά δρια άνοχής. 

γ) Νωπών κρεάτων τά όποια ύπέστησαν έπεξεργασίαν δι’ 
ίονιζουσών ή ύπεριωδών άκτινοβολιών, ώς καί νωπών κρεά¬ 
των τά όποια προέρχονται έκ ζούων είς τά όποια έχορηγή- 
θησαν τρυφεροποιηταί ή άλλα προϊόντα δυνάμενα νά άλλοιώ- 
σουν τήν σύνθεσνίν των ή τούς οργανοληπτικούς των χα¬ 
ρακτήρας. 

δ) Νωπών κρεάτων είς τά όποια έχουν χρησιμοποιηθή 
ούσίαι διάφοροι έκείνων αί όποΐαι άναφέρονται είς τό άρθρον 
7 παρ. 2 διά τήν σφράγισιν τής καταλληλότητας. 

ε) Νιοπών κρεάτων προερχομένιον έκ ζώων είς τά όποια 
έχει διαπιστωθή φυματίωσις ύπό οίανδήποτε μορφήν ή τά 
όποια έχουν άντιδράσει θετικώς είς τόν φυματινισμόν. 

στ) Νωπών κρεάτων προερχομένων έκ ζώων είς τά όποια 
έχουν διαπιστωθή μετά τήν σφαγήν, είτε φυματίωσις ύπό 
οίανδήποτε μορφήν, είτε έστω καί είς ζών ή νεκρός κυστί- 
κερκος, είτε, προκειμένου περί χοίρων, ή παρουσία τριχινών. 

ζ) Νωπών κρεάτων προερχομένων έκ ζώων σφαγέντων 
είς πολύ μικράν ήλικίαν, καί προ τής ομφαλικής έπουλώσεως. 

η) Τμημάτων σφαγίων ή παραπροϊόντων τά όποια παρου¬ 
σιάζουν τραύματα προκληθέντα ολίγον προ τής σφαγής, έ- 
λαττώματα διαπλάσεως ή άλλοιο>σεο>ς, αί όποΐαι άναφέ- 
ρονται είς τό άρθρον 7 παρ. 1 περίπτ. δ’. 

θ) Αίματος. 

ι) Νωπών κρεάτων ύπό μορφήν μιττωτοΰ ή τεμαχισμένου 
κατά παρόμοιον τρόπον. 

ια) Τεμαχιδίων μυών, λιπών ή άλλων ιστών τά όποια 
προκύπτουν από τόν τεμαχισμόν καί τήν άποστέωσιν τών 
κρεάτων ή είναι προσκεκολλημένα έπί τών οστών, ώς καί 
τεμαχίων μυών ή άλλων ιστών τής κεφλαλής, πλήν τής 
γλώσσης. 

Άρθρον 16. 

1. Απαγορεύεται ή έν Έλλάδι εισαγωγή νωπών κρεάτων 
έφ’ δσον δέν συνοδεύονται ύπό ύγιειονομικοΰ πιστοποιητικού 
καί πιστοποιητικού καταλληλότητος έκδιδομένων ύπό έξου- 
σιοδοτημένου κτηνιάτρου τής άποστελλούσης τρίτης χώρας 
ή έφ’ δσον τό πιστοποιητικά ταΰτα δέν άνταποκρίνονται πρός 
τούς ορούς τών παραγράφων 3 καί 4 τοΰ παρόντος άρθρου. 
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2. Τά άνωτέρω πιστοποιητικά πρέπει νά : 

α) “Εχουν συνταχθή οπωσδήποτε εις τήν Ελληνικήν και 
εις μίαν των επισήμων γλωσσών τοϋ κράτους μέλους δια το 
όποιο τελικώς προορίζονται τά κρέατα ταϋτα ή τοϋ κράτους 
μέλους εις τό όποιο έγένετο ό σχετικός έλεγχος αυτών. 

β) Αποτελούνται έξ ενός μόνον ένιαίου φύλλου χάρτου. 

γ) Συνοδεύουν τά νωπά κρέατα έν πρωτοτύπω. 

δ) Άναφέρωνται εις ένα μόνον παραλήπτην. 

3. Τό υγειονομικόν πιστοποιητικον πρέπει νά βέβαιοί ότ 1 
τά νωπά κρέατα άνταποκρίνονται πρός τάς ύγειονομικας απαι¬ 
τήσεις αΐ όποϊαι ορίζονται υπό τής 72/462/ΕΟΚ οδηγίας, 
νά άνταποκρίνεται ως πρός τό περιεχόμενον πρός τήν άπόφασιν 
ή όποια έκδίδεται συμφώνως πρός τό άρθρον 3 καί νά χορη- 
γήται κατά τήν ήμέραν φορτώσεως τών νωπών κρεάτων 
πρός αποστολήν εις τήν Ελλάδα. 

4. Τό πιστοποιητικον καταλληλότητος πρέπει νά άνταπο- 
κρίνεται ως πρός τήν έμφάνισιν καί τό περιεχόμενον, πρός 
τό έν παραρτήματι Β' υπόδειγμα Α' καί νά χορηγήται κατά 
τήν ήμέραν φορτώσεως τών νωπών κρεάτων πρός άποστολήν 
εις τήν Ελλάδα. 

5. Διά τά εΐσαγόμενα νωπά κρέατα πρέπει νά βεβαιοΰται 
υπό τοϋ εξουσιοδοτημένου κτηνιάτρου έπί τοϋ πιστοποιη- 
τικοΰ καταλληλότητος ή διά κεχωρισμένης βεβαιώσεως : 

α) "Οτι τά έν λόγω κρέατα δεν περιέχουν συντηρητικάς ή 
χρωστικάς ουσίας ή άντιβιοτικά ή υπολείμματα οΐστρογόνουν 
ουσιών, παρασιτοκτόνα ή θυρεοστατικά εις ποσοστά δυνά- 
μενα νά έπηρεάσουν δυσμενώς τήν υγείαν τών καταναλωτών. 

β) *Η ήμερομηνία σφαγής τών ζώων ή τής καταψύξεως 
τοϋ κρέατος έφ’ όσον πρόκειται περί κατεψυγμένων τοιούτων. 

6. Κατά τήν έν Έλλάδι εισαγωγήν νωπών κρεάτων προε- 
λεύσεως τρίτων χωρών, τών οποίων έπετράπη ή εισαγωγή 
εις τήν Ευρωπαϊκήν Οικονομικήν Κοινότητα υπό τίνος 
Κράτους μέλους αύτής, κατόπιν διενεργείας τών έν τώ πα- 
ρόντι διατάγματι άναφερομένων έλέγχων, τά κρέατα ταϋτα 
πρέπει νά συνοδεύωνται υπό ενός πιστοποιητικοΰ καταλληλό¬ 
τητος, άνταποκρινομένου ώς πρός τήν έμφάνισιν καί τό περιε¬ 
χόμενον πρός τό ύπόδειγνα Β' τοϋ παραρτήματος Β'. Τό 
πιστοποιητικόν τοΰτο πρέπει νά : 

α) Συντάσσεται ύπό τοϋ αρμοδίου κτηνιάτρου τοϋ σταθμοϋ 
έλέγχου ή τοϋ χώρου άναποθηκεύσεως. 

β) Χορηγήται κατά τήν ήμέραν φορτώσεως διά τήν άπο¬ 
στολήν πρός τήν Ελλάδα. 

γ) Συντάσσεται τουλάχιστον εις τήν Ελληνικήν γλώσσαν. 

δ) Συνοδεύη τά κρέατα έν πρωτοτύπω. Έπί τοϋ ίδιου 
πιστοποιητικοΰ ή διά κεχωρισμένης βεβαιώσεως, βεβαιοΰν- 
ται τά άναφερόμενα εις τήν παρ. 5. 

7. Εις τήν έ'κδοσιν τοϋ πιστοποιητικοΰ τής προηγουμένης 
παραγράφου προβαίνουν καί αί Έλληνικαί Κτηνιατρικαί 
Άρχαί εις περίπτωσιν έξαγωγής έξ Ελλάδος νωπών κρεά¬ 
των προελεύσεως τρίτων χωρών, τών οποίων έπετράπη ή 
εισαγωγή εις τήν Εύρρωπαϊκήν Οικονομικήν Κοινότητα ύπό 
τής Ελλάδος, κατόπιν διενεργείας τών έν τώ παρόντι δια- 
τάγματι άναφερομένων έλέγχων, καί έφ’ δσον ταϋτα προο¬ 
ρίζονται δι’ έτερον κράτος μέλος τής Κοινότητος. 

“Αρθρον 17. 

1. Τά εΐσαγόμενα νωπά κρέατα, ύπό οίονδήποτε τελωνεια¬ 
κόν καθεστώς καί έάν εύρίσκωνται, ύπόκειται εύθύς άμα τή 
άφίξει των εις ύγειονομικόν έλεγχον, πραγματοποιούμενον 
ύπό κτηνιάτρων τών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών τοϋ Υπουρ¬ 
γείου Γεωργίας εις τά σημεία εισόδου ή τελωνισμοΰ τά όποια 
καθορίζονται ύπό τοϋ αύτοΰ Υπουργείου καί έγκρίνονται 
ύπό τής Ε.Ο.Κ. κατά τήν διαδικασίαν τοϋ άρθρου 29 τής 
οδηγίας 72/462/ΕΟΚ. 

2. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων τής παρ. 3 κατά τον 
έλεγχον τοΰτο αποκλείονται τής εισαγωγής : 

α) Νωπά κρέατα τά όποια δέν προέρχονται έκ τρίτων χω¬ 
ρών ή περιοχών τρίτων χωρών έπιτρεπομένων δΓ αποφάσεων 
τοϋ 'Υπουργοΰ Γεωργίας συμφώνως πρός τήν διαδικασίαν 
τοϋ άρθρου 3. 


β) Νωπά κρέατα προερχόμενα έκ τρίτων χωρών ή περιο¬ 
χών τρίτων χωρών διά τάς οποίας έχει εκδοθή άπαγόρευσις 
εισαγωγής συμφώνως πρός τήν διαδικασίαν τοϋ άρθρου 10. 

γ) Νωπά κρέατα συνοδευόμενα ύπό έλλειποΰς ύγειονομι- 
κοΰ πιστοποιητικοΰ μή συμφώνου πρός τάς διατάξεις τών 
παραγρ. 1, 2 καί 3 τοϋ άρθρου 16. 

3. Επιτρέπεται ή, μέσω τής Ελληνικής Επικράτειας 
μεταφορά νεοπών κρεάτων προ ερχομένων έκ τρίτων χωρών 
καί προοριζομένων ομοίως διά τρίτην τινά χώραν, έφ’ όσον : 

α) Προ πάσης μεταφοράς, ζητηθή ύπό τοϋ ενδιαφερομένου 
καί παρασχεθή ύπό τής Ελλάδος ή σχετική έγκρισις. 

β) Ό ένδιαφερόμενος απόδειξη δι’ έγγράφων ότι ή τρίτη 
χώρα διά τής οποίας θά διέλΟουν τά κρέατα άμέσως μετά τήν 
έξοδον έκ τής Ελλάδος ώς καί ή χώρα προορισμού, αναλαμ¬ 
βάνουν τήν ύποχρέωσιν νά μή έπανεξαγάγουν ή άποθήσουν 
πρός τήν Έλ,λ.άδα, τά κρέατα τών οποίων ή χώρα μας επί¬ 
τρεψε τήν διαμετακόμισιν. 

γ) 'Η μεταφορά έκτελεσθή άνευ οίασδήποτε φορτοεκφορ- 
τώσεως, έξαιρέσει τής διενεργουμένης εις τά σημεία εισόδου 
ή έξόδου πρός τον σκοπόν τοϋ ύγειονομικοϋ έλ.έγχου καί τής 
μεταφορτώσεως έξ ενός μεταφορικού μέσου πρός έτερον. 

“Αρθρον 18. 

1. Τά εΐσαγόμενα έν Έλλάδι νωπά κρέατα ύπόκεινται, 
πέραν τοϋ ύγειονομικοϋ έλέγχου, καί εις έλεγχον καταλληλό¬ 
τητος διενεργούμενον ύπό κτηνιάτρων τών Υπηρεσιών Κτη¬ 
νιατρικής τοϋ Υπουργείου Γεωργίας εις τά σημεία εισόδου ή 
τελωνισμού. 

"Εκαστος εΐσαγωγεύς ύποχρεοϋται όπως, προ δύο τουλά¬ 
χιστον έργασίμουν ημερών, εΐδοποιή τήν Τοπικήν Κτηνιατρι¬ 
κήν Υπηρεσίαν ή οποία θά διενεργηση τον έλεγχον τών νωπών 
κρεάτων, γνωστοποιή δε τήν ποσότητα καί τό είδος αυτών, 
ώς καί τόν χρόνον κατά τον όποιον θά είναι δυνατόν νά πρα- 
γματοπι ιηθή ό έλεγχος. 

2. 'Ο έλεγχος καταλληλότητος διενεργεΐται έπί τών ολο¬ 
κλήρων σφαγείων, έπί ημιμορίων ή τεταρτημόριων, έφ’ όσον 
ή εισαγωγή τών κρεάτων πραγματοποιείται συμφώνως προς 
τό άρθρον 6 ή δειγματοληπτικούς έπί διαφόρων τεμαχίων 
έφ’ όσον πρόκειται περί μικροτέρων τεμαχίων τοϋ τεταρτη¬ 
μόριου καί περιλαμβάνει : 

α) Τόν έλεγχον τοϋ πιστοποιητικού καταλληλότητος και 
τήν ταυτοποίησιν τών κρεάτων καί τών σφραγίδουν ελέγχου. 

β) Τόν έλεγχον τής καταστάσεως συντηρήσεως καί τής 
τυχόν παρουσίας ρυπάνσεως ή έτέρων παθογόνων στοιχείων. 

γ) Τούς έλέγχους τούς προβλεπομένους ύπό έτέρων δια¬ 
τάξεων ώς πρός τήν παρουσίαν ύπολειμμάτων ή ουσιών ανα- 
φερομένων εις τό άρθρον 15. 

δ) Έλεγχον έάν καί κατά πόσον τά κρέατα προέρχονται 
έξ έγκεκριμένων σφαγείων ή εγκεκριμένων έργαστηρίων τε¬ 
μαχισμού. 

ε) “Ελεγχον σχετικώς μέ τάς συνθήκας μεταφοράς. 

3. Κατά τόν έλεγχον τοΰτον άποκλείονται τής εισαγωγής · 

α) Νωπά κρέατα τά όποια δέν είναι κατάλληλα διά τήν 
άνθρωπίνην κατανάλωσιν. 

β) Νωπά κρέατα μή πληροΰντα τάς διατάξεις τοϋ πα¬ 
ρόντος. 

γ) Νωπά κρέατα συνοδευόμενα ύπό έλλειποϋς πιστοποιη¬ 
τικού καταλληλότητος μή συμφώνου πρός τάς διατάξεις 
τών παραγ. 4 καί 5 τοϋ άρθρου 16. 

4. Νωπά κρέατα τά όποια άπεκλείσθησαν τής εισαγωγής 
κατ’ έφαρμογήν τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 17 ή τής παρ. 3 
τοϋ παρόντος άρθρου έφ’ δσον δέν είναι δυνατή ή άπώθησις 
των πρέπει νά καταστραφοΰν. 

5. Εις δλας τάς περιπτούσεις καί μετά τόν έλεγχον τόν 
άναφερόμενον εις τήν παρ. 1 πρέπει έπί τών πιστοποιητικών 
νά άναγράφεται τό άποτέλεσμα τοϋ έλέγχου καί ή καταλλη- 
λότης ή μή τών κρεάτων. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


3761 


’Άρθρον 19. 

1. Τά κατ’ έφαρμογήν των άρθρων 16 παρ. 6 καί 7, 17 
ααί 18 προκαλούμενα έξοδα ιδία δέ τά έξοδα ελέγχου, ένα- 
ποθηκεύσεως καί καταστροφής τυχόν άκαταλλήλων κρεά¬ 
των έπιβαρύνουν τον αποστολέα, τον παραλήπτην ή τους 
αντιπροσώπους αυτών άνευ ούδεμίας σχετικής υποχρεώ¬ 
σεις του Κράτους. 

’Άρθρον 20. 

Άπό τής ένάρξεως ισχύος τού παρόντος διατάγματος 
καταργοϋνται αί διατάξεις τοΰ άρθρου 4 του Β.Δ. 756/1965 
«περί όρων μεταφοράς καί εισαγωγής έσφαγμένιυν ζώων», 
εξαιρέσει των διατάξεων τοΰ δευτέρου καί τρίτου εδαφίου 
τής παρ. 1 τοΰ ίδιου άρθρου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1. 

"Οροι έγκρίσεως των σφαγείων. 

1. Τά σφαγεία πρέπει νά πληροΰν τάς προδιαγραφάς αί 
όποΐαι ορίζονται εις τό Κεφάλαιον I τοΰ παραρτήματος I 
τοΰ Π.Δ. «περί υγειονομικών όρων τούς όποιους πρέπει νά. 
πληρούν νωπά κρέατα είσαγόμενα εν Έλλάδι έκ Κρατών με¬ 
λών τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος». 

2. Τά σφαγεία τής παρ. 1 δύνανται νά περιλαμβάνουν : 

α) Αντί των χώρων σταυλισμοΰ οί όποιοι προβλέπονται 
εις τό έν παραγρ. 1 άναφερόμενον κεφάλαιον I καί εις τό 
στοιχείου α καί έφ’ ό'σον επιτρέπουν τοΰτο αί κλιματολογικαί 
συνοήκαι τής άποστελλούσης χώρας, έναν περίβολο αναμο¬ 
νής ικανών διαστάσεων διά την παραμονήν τών ζώων. Οί 
χώροι ούτοι πρέπει νά έχουν δάπεδον κατασκευασμένου έξ 
αόιαβρόχων καί άνθεκτικών υλικών, άποχετευτικόν σύστημα 
κατάλληλον διά την απορροήν τών υγρών προς φρεάτια 
φεροντα σιφώνια καί έσχάρας, νά είναι εφοδιασμένοι με κα¬ 
τάλληλον εξοπλισμόν διά την διατροφήν τών ζώων, παροχήν 
εις ταΰτα ποσίμου ΰδατος, ως καί διά την άπολύμανσιν. 

β) Αντί τών χώρων τών άναφερομένων εις τό στοιχείου 
στ . του εν παραγρ. 1 άναφερομένου κεφαλαίου I, οί όποιοι 
ασφαλίζονται διά κλείθρου προς παραμονήν τών ασθενών ή 



όυνανται νά εύρίσκωνται καί εκτός τών εγκαταστάσεων εις 
χωράς εις τάς οποίας άπαγοοεύεται ή σφαγή τών ζώων 


τούτων. 


ϊ) Οι υπό στοιχεία κβ τοΰ άνωτέρω έν παραγρ. 1 άνα- 
φερομενου κεφαλαίου I χώροι καί συσκευαί καθαρισμού 
και απολυμάνσεως οχημάτων δεν άπαιτοΰνται, έφ’ όσον 
Χ 0 ίΤ£ την ΐΟΎΙΐΩΙΙΓΤιΎΛΐ "ΤΛ ά'ντηπ'τς-Ύηϊίί 


χατα την ίσχύουσαν νομοθεσίαν της άποστελούσης χώρας 
® ιναι ; υπο ΧΡεωτΐκός ό καθαρισμός καί ή άπολύαανσίι 

Λττλ __ _ η. . ~ . <_ 


των 


°χΐ]ματων υπό δημοσίων σταθμών, ευρισκομένων πλησίον 
των σφαγείων. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2. 

Οροι έγκρίσεως τών έργαστηρίων τεμαχισμού. 

σ .^' \ ε ΡΎ αστ ήρια τεμαχισμοΰ πρέπει νά πληροΰν άπά- 
~?σδιαγραφάς αί όποΐαι ορίζονται εις τό κεφάλαιον 
πα Ρ_ Κ Ρ τ ηματος I τοΰ ύπ’ άριθ. 555/81 ΓΙ.Δ. «περί 
, Α·° ωμικών όρων τούς οποίους πρέπει νά πληρούν νωπά 
^α·.χ εισαγομενα έν Έλλάδι έκ Κρατών μελών τής Εύ- 
Κ °^~ψος». 

ν . , ΧΡ’ήσις ξύλινων έργαλείων. τραπεζών εργασίας 

~· απαγορεύεται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3. 

^Οροι εγκρισεως τών ψυγείοιν, τά όποια ευρίσκονται 

των σφαγείων καί τών έργαστηρίων τεμαχισμού. 

. /Ίι ^ φυγεΐα τά όποια ευρίσκονται έκτος τών σφαγείων 

- ι(ύ/ εργαστηρίων τεαα'/ισαοϋ πεέπει νά περιλαμβάνουν 
^λαχι στον . 


α) Ψυκτικούς χώρους αρκούντως εύρεΐς, δυναμένους νά 
καθαρισθοΰν καί άπολυμανθοΰν ευκόλως, έντός τών οποίων 
τα νωπά κρέατα δύναται νά έναποθηκευθοΰν κατά τοιοΰτον 
τροπον ώστε ή έσωτερική θερμοκρασία τών σφαγίων, τεμα¬ 
χίων και παραπροϊόντων νά διατηρήται εις τά όρια τά προ- 
βλεπομενα υπό τοΰ κεφαλαίου 12 τοΰ παρόντος παραρτή¬ 
ματος. 

Οί χώροι ούτοι πρέπει νά μή επικοινωνούν μέ τούς χιόρους 
εις τους οποίους εναποθηκεύονται τρόφιμα διάφορα τών 
νωπών κρεάτων. 

Αί εις τήν οροφήν τοποθετούμενα 1 , συσκευαί ψύξεως πρέπει 
νά είναι έφοδιασμέναι δι’ ενός συστήματος άποστραγγί- 
σεως μέ καλήν μόνωσιν καί συνδεομένου απ’ ευθείας μέ τάς 
σωληνώσεις τής άποχετεύσεως. 

Αί επί τοΰ δαπέδου συσκευαί ψύξεως πρέπει νά τοπο¬ 
θετούνται έντός κοιλοτήτων καί νά περιλαμβάνουν άποχέ- 
τευσιν άνεξάρτητον ή συνδεδεμένην απ’ ευθείας μέ εκείνην 
τής έγκαταστάσεως. 

β) Ιδιαίτερους χοίρους άσφαλιζομένους διά κλείθρου 
έντός τών όποιων έναποτίθενται τά δεσμευόμενα ή κατα¬ 
σχόμενα νωπά κρέατα. 

γ) Χώρον καταλλήλως όιευθετημένον, άσφαλιζόμενον 
διά κλείθρου εις τήν αποκλειστικήν διάθεσιν τής Κτηνιατρι¬ 
κής Υπηρεσίας. 

δ) Χώρον καί καταλλήλους συσκευάς διά τον καθαρισμόν 
καί τήν άπολύμανσιν τών οχημάτων. Τοιοϋτος χώρος καί 
συσκευαί δεν άπαιτοΰνται έφ’ όσον κατά τάς κειμένας δια¬ 
τάξεις τής τρίτης χώρας είναι υποχρεωτικός ό καθαρισμός 
καί ή άπολύμανσις τών οχημάτων υπό δημοσίων σταθμών 
έφ’ όσον ούτοι ευρίσκονται πλησίον τών έγκαταστάσεων καί 
έφ’ όσον πρόκειται δι’ οδικά οχήματα. 

ε) Εις τούς χώρους οί όποιοι άναφέρονται ύπό τά στοι¬ 
χεία α) καί β) : 

Δάπεδον έξ άδιαβρόχων καί άσηπτων υλικών, δυνάμενον 
νά καθορισθή καί άπολυμανθή, διευθετημένον κατά τοιοΰτον 
τρόπον ώστε νά διευκολύνεται ή ροή τοΰ ΰδατος προς κεκα- 
λ.υμμένον άγωγόν μέσω φρεατίων τά όποΐα φέρουν έσχάρας 
καί σιφώνια. 

Τοίχους λείους οί όποιοι έχουν έπενδυθή ή βαφή δι’ άνοι- 
κτοΰ χρώματος εις ΰψος τουλάχιστον 3 μέτρων ή μέχρι 
τήν οροφήν, δυναμένους νά πλυθούν. Αί μεταξύ τώντοίχων 
νωνίαι ώς καί αί γωνίαι αυτών μετά τοΰ έδάφους πρέπει νά 
είναι έστρογγυλ,ευμέναι. Τά κρέατα δέν πρέπει κατά τήν 
διάρκειαν τής μεταφοράς ή τής εναποθηκεύσει·)ς νά έρχωνται 
εις έπαφήν μετά τοΰ δαπέδου ή τών τοίχων. 

Θύρας έξ άναλλοιώτων υλικών, έφ’ όσον δέ αύται είναι 
κατεσκευασμέναι έκ ξύλου, νά είναι έπενδεδυμέναι ή νά έχουν 
βαφή εις άμφοτέρας τάς πλ.ευράς. Τό ξύλον έκ τοΰ οποίου 
κατεσκευάσθησαν αί θΰραι πρέπει νά είναι ανθεκτικόν εις 
τά κτυπήματα καί άνευ σχισμών, νά μή δύναται δε νά μετά- 
δώση εις τά κρέατα οίανδήποτε επιβλαβή ουσίαν. 

Τά δάπεδα, οί τοίχοι, αί όροφαί καί οί αγωγοί πρέπει νά 
έχουν μόνωσιν δι’ άδιαβρόχων καί άοσμων υλικών. 

στ) Τον άπαραίτητον εξοπλισμόν διά νά επιτευχθούν 
καί διατηρηθούν αί θερμοκρασία 1 , αί όποΐαι άναφέρονται 
εις το κεφάλαιον 12. 

ζ) Έντός τών ψυκτικών χώρων εγκαταστάσεις άνθεκτι- 
κάς εις τήν διάβρωσιν. 

η) Έγκατάστασιν έπιτρέπουσαν τήν παροχήν ύπό πίεσιν 
καί εις επαρκή ,ποσότητα, αποκλειστικών ποσίμου ΰδατος. 
Έν τούτοις. κατ’ έξαίρεσιν επιτρέπεται ή χρήσις μή ποσί¬ 
μου ΰδατος διά τήν παραγωγήν άτμοϋ ύπό τήν έπιφύλαξιν 
ότι οί έγκατεστη μόνοι διά τον σκοπόν τούτον άγο)γοί δέν 
θά επιτρέπουν τήν χρήσιν τοΰ ΰδατος τούτου δι’ άλλους 
σκοπούς. 

Έξ άλλου, κατ’ έξαίρεσιν, δύναται νά έπιτραπή ή χρή¬ 
σις υ.ή ποσίμου ΰδατος διά τήν ψυξιν τόλν ψυκτικών μηχανη¬ 
μάτων. 

Είς τήν περίπτωσιν όμως ταύτην. οι αγωγοί τοΰ μή πο¬ 
σίμου ΰδατος πρέπει νά διαφοροποιηθούν εκείνων τοΰ ποσί- 
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μου ΰδατος καί νά μή διέρχωνται διά μέσου των χώρων εις 
τούς όποιους εύρίσ/.ονται τά νωπά κρέατα. 

θ) Σύστημα άποχετεύσεως των λυμάτων άνταποκρινό- 
μενον εις τάς απαιτήσεις τής υγιεινής. 

ι) Ειδικά προστατευτικά μέτρα διά τήν παρεμπόδισιν 
τής εισόδου εντόμων, τρωκτικών κλπ. 

ια) Επαρκή φιοτισμόν φυσικόν ή τεχνητόν, ό όποιος νά 
μή άλλο ιό) νη τά χρό)ματα. 

ιβ) Επαρκή άερισμόν. 

ιγ) Άρκετάς εγκαταστάσεις διά τον καθαρισμόν καί τήν 
άπολύμανσιν των χειρών καί του ΰλικοΰ εργασίας αί όποΐαι 
πρέπει νά εύρίσκωνται τό δυνατόν πλησιέστερον προς τούς 
χμόρους έναποΟηκεύσεως. ΛΙ εγκαταστάσεις πρέπει νά πα¬ 
ρέχουν ρέον ψυχρόν καί θερμόν ύδωρ καί νά είναι έφοδια- 
σμέναι μέ υλικά καθαρισμού καί άπολυμάνσεως καί μέ χει- 
χειρόμακτρα μιας χρήσεως, οί δέ κρουνοί δεν πρέπει νά 
λειτουργούν διά των χειρών. Διά τον καθαρισμόν των εργα¬ 
λείων, το ύδωρ δεν πρέπει νά έχη θερμοκρασίαν κατωτέραν 
των 82° Κελσίου. 

ιδ) Αποδυτήρια, νιπτήρας καί ντούς καθώς καί άποχω- 
ρητήρια μετά καταιωνισμοΰ ίίδατος. Οί νιπτήρες πρέπει νά 
παρέχουν θερμόν καί ψυχρόν ρέον ύδωρ, νά είναι έφοδιασμέ - 
νοι μέ συσκευάς διά τον καθαρισμόν καί τήν άπολύμανσιν 
των χειρών καί μέ χειρόμακτρα μιας χρήσεως καί νά εύρί- 
σκωνται πλησίον τών χώρων υγιεινής (ίΥ-Ο.). 

ιε) Θερμόμετρον ή καταγραφικόν θερμόμετρου εις έκα¬ 
στον χώρον έναποθηκεύσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4. 

Υγιεινή προσιυπικοϋ, χώρων καί ύλικοϋ 
εις τάς εγκαταστάσεις. 

Ώς προς τούς ορούς υγιεινής τοϋ προσωπικού, τών χώ¬ 
ρων καί τού υλικού εις τάς εγκαταστάσεις εφαρμόζονται αί 
προδιαγραφαί αί όποΐαι ορίζονται εις τό κεφάλαιον III τοϋ 
παραρτήματος I τού ύπ’άριθ. 555/1981 Π.Δ/τος «περί 
υγειονομικών όρων τούς οποίους πρέπει νά πληρούν νωπά 
κρέατα είσαγόμενα εν Έλλάδι έκ Κρατών μελών τής ΕΟΚ». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5. 

Υγειονομική έξέτασις προ τής σφαγής. 

Ως προς την υγειονομικήν εξέτασιν τών ζώων προ τής 
σφαγής εφαρμόζονται αί διατάξεις τού κεφαλαίου IV τοϋ 
παρχρτήματος I τού ύπ’ άριθ. 555/1981 Π. Δ. «περί υγειο¬ 
νομικοί ορών τούς οποίους πρέπει νά πληρούν νωπά κρέατα 
είσαγόμενα έν Έλλάδι έκ Κρατών μελών τής Ε.Ο.Κ.». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6. 

* Υγιεινή τής σφραγής καί τού τεμαχισμού. 

Ώς προς τήν ύγιεινήν τής σφαγής καί τού τεμαχισμού 
εφαρμόζονται αί διατάξεις τοϋ κεφαλαίου V τοϋ ύπ’ άριθ. 
555/1981 II.Δ. «περί ύγειονομικών όρων τούς οποίους 
πρέπει νά πληρούν νωπά κρέατα είσαγόμενα έν Έλλάδι έκ 
Κρατών μελόον τής Ε.Ο.Κ.». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7. 

I γειονομικη επιθεωρησις μετά την σφαγήν. 

( ^ υγειονομική επιθεωρησις τών ζοϋων μετά τήν σφα¬ 

γήν διενεργεΐται καθ’ ον τρόπον ορίζεται εις τό κεφάλαιον 
λ ΐ τού παρατηματος I τού ύπ’ άριθ. 555/1981 ΓΙ.Δ. «περί 
ύγειονομικών όρων τούς οποίους πρέπει νά πληρούν νωπά 
κρέατα είσαγόμενα έν Έλλάδι έκ Κρατών μελών τής Ευρω¬ 
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας». 

1. Εαν κατα την διενέργειαν τής μακροσκοπικής έξε- 
τασ^ως η^ τή^ς ψηλαφησεως ορισμένων οργάνων, έν ζώον 
παρουσιάζει αλλοιώσεις δυναμένας νά προκαλέσουν μόλυνσιν 
τών σφαγίων, τού εξοπλισμού, τοϋ προσωπικού, τών χώρων 
εργασίας, εις τα^ όργανα ταύτα οέν πρέπει νά διενεργηθή 
οιαδήποτε τομή εντός τών χώρων τού σφαγείου. 


3. Έφ’ όσον παρίσταται ανάγκη, πρέπει νά διενεργούντα 
έργαστηριακαί έξετάσεις άποσκοπούσαι είς τήν άνίννευσιν 
ουσιών άναφερομένων είς τό άρθρον 15 έδ. β, γ καί δ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8. 

Προδιαγραφαί άφορώσαι είς τά νωπά κρέατα τά όποια 
προορίζονται διά τεμαχισμόν. 

1. Ό τεμαχισμός τοϋ κρέατος είς τεμάχια μικρότερα τοϋ 
ήμιμορίου, τεταρτομορίου, ώς καί ή άποστέωσις, διενεργεΐ- 
ται μόνον είς έργαστήρια τεμαχισμού. 

2. Ό έκμεταλλευόμενος τήν έγκατάστασιν ή ό άντιπρό- 
σωπός του, ύποχρεοΰται νά διευκολύνη τάς έργασίας τοϋ 
έλέγχου ταύτης καθ’ οίονδήποτε τρόπον έξυπηρετοΰντα τόν 
έλεγχον, ιδίως δέ νά είναι είς θέσιν έφ’ όσον τού ζητηθή, 
νά γνωρίση είς τόν έπιφορτισμένον μέ τόν έλεγχον έξουσιο- 
δοτημένον κτηνίατρον τήν προέλευσιν τών νωπών κρεάτων 
τά όποια είσήχθησαν είς τήν έγκατάστασιν του. 

3. Τά νωπά κρέατα τά όποια δεν πληρούν τούς όρους 
τού παρόντος Δ /τος άπαγορεύεται νά εύρίσκωνται είς τά 
έγκεκριμένα έργαστήρια τεμαχισμού, έκτος έάν έναποδη- 
κεύθησαν είς ειδικούς χώρους ταύτα τεμαχίζονται είς άλ¬ 
λους χώρους ή είς διάφορον χρόνον άπ’ ότι τά νωπά κρέατα 
τά όποια άνταποκρίνονται είς τούς έν λόγω όρους. 'Ο εξου¬ 
σιοδοτημένος κτηνίατρος έχει τό δικαίωμα τής έλευθέρας 
εισόδου άνά πάσαν στιγμήν είς τά ψυγεία καί είς άπαντας 
τούς χώρους έργασίας διά νά δύναται νά βεβαιώνη τήν αύ- 
στηράν τήρησιν τών ανωτέρω διατάξεων. 

4. Τά νωπά κρέατα τά όποια προορίζονται διά τεμαχισμόν 
τοποθετούνται άμέσως μετά τήν εισαγωγήν των είς τό έρ- 
γαστήριον τεμαχισμού καί μέχρι τής στιγμής τού τεμαχισμού 
των, εις τόν ψυκτικόν χώρον τον άναφερόμενον είς τό Κε- 
φάλαιον 2 τού παρόντος παραρτήματος. 

Είς τόν χώρον τούτον πρέπει νά έξασφαλίζεται μονίμως 
εσωτερική θερμοκρασία κατωτέρα ή ΐση προς τούς + 
Κελσίου. 

ο. Ί α νωπά κρέατα πρέπει νά είσάγωνται είς τούς χώ¬ 
ρους τους προοριζομένους διά τάς έργασίας τεμαχισμού 
και αποστεωσεως τούς άναφερο μένους είς τό Κεφάλαιον 2 
τού παρόντος παραρτήματος άναλόγως προς τάς άνάγκας. 
Αμέσως μετά τήν πραγματοποίησιν τού προβλεπομένου 
τεμαχισμού καί τής συσκευασίας, ταύτα πρέπει νά μετα- 
φερωνται εις τον ψυκτικόν χώρον τόν άναφερόμενον είς την 
ανωτέρω παράγραφον 4. 

Κατα την διάρκειαν τοϋ τεμαχισμού, ή θερμοκρασία τοϋ 
χώρου πρέπει νά είναι κατωτέρα ή ίση τών +10° Κελσίου. 

Κατα τήν διάρκεια τής έργασίας τεμαχισμού, άποστεω- 
σεως και συσκευασίας όπως ή τελευταία αύτή προβλέπετε 
εις το Κεφάλαιον 12, τά νωπά κρέατα πρέπει νά διατη· 
ροΰνται εις εσωτερικήν θερμοκρασία κατωτέραν ή ίσην τών 
+ 7° Κελσίου. Τήν στιγμήν τού τεμαχισμού τό ΡΗ τών νω¬ 
πών κρεάτων δεν πρέπει νά είναι άνώτερον τού 6,1, ο δε 
έλεγχος ουτος πρέπει νά γίνεται έπί τού έπιμήκους ραχιαι° υ 
μυος εις τό ύψος τής δεκάτης τρίτης πλευράς. 

6. Απαγορεύεται ό καθαρισμός τών νωπών κρεάτων δι 
υφάσματος, καθώς καί ή έμφύσησις άέρος. 

Κατ εξαιρεσιν ή έμφύσησις άέρος είς έν οργανον, όταν 
επιβάλλεται διά θρησκευτικούς λόγους, δύναται νά έπιτρΧ" 
πή, αλλα το οργανον τούτο, δεν δύναται νά γίνη δεκτόν δι 
έξαγωγάς πρός τήν Ελλάδα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9. 

1 γειονομικός έλεγχος τών τεμαχισμένων νωπών κρεάτων. 

1. Τα εργαστήρια τεμαχισμού ύπόκεινται είς έλεγχον ο 
οποίος διενεργεΐται ύπό ένός έξουσιοδοτημένου κτηνιάτρου- 
Ουτος πρεπει νά είδοποιήται άρκετόν χρόνον προ τής διε¬ 
νέργειας τοϋ τεμαχισμού τών νωπών κρεάτων. 

2. Ο έλεγχος τού έξουσιοδοτημένου κτηνιάτρου περί" 
λαμβάνει τουλάχιστον τάς άκολούθους έργασίας : 
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"Ελεγχον του βιβλιαρίου εισαγωγής νωπών κρεάτων καί 
εξαγωγής τεμαχισμένων νωπών κρεάτων, 

Υγειονομικήν έπιθεώρησιν τών νωπών κρεάτων τά όποια 
υπάρχουν εις τό έργαστήριον καί προορίζονται νά είσαχθοΰν 
έν 'Ελλάδι, 

Υγειονομικήν έπιθεώρησιν τών νιοπών κρεάτων τών 
ποοοριζομένων δι’ εισαγωγήν εις τήν Ελλάδα προ τοϋ 
τεμαχισμού καί κατά τήν έξοδόν των Ικ του έργαστηρίου, 
Σύνταξιν καί χορήγησιν τών έγγράφων καί τών έτικετ- 
τών αί όποϊαι έπιβεβαιοϋν τον έλεγχον τών τεμαχισμένων 
νωπών κρεάτων καί προβλέπονται εις τήν παράγρ. 7 τοϋ 
κεφαλαίου 10 τοϋ παρόντος παραρτήματος καί εις τό άρθρον 
17 τοϋ παρόντος Π.Δ/τος, 

"Ελεγχον τής καθαριότητος τών χώρων, τών εγκαταστά¬ 
σεων καί τών έργαλείων, ώς προβλέπεται εις τό κεφάλαιον 
4 τοϋ παρόντος, οός καί τής υγιεινής τοΰ προσωπικού, 
Διενέργειαν οΐασδήποτε άναγκαίας άπαραιτήτου δειγμα¬ 
τοληψίας προκειμένου νά πραγματοποιηθούν έργαστηριακαί 
εξετάσεις, ώς μικροβιολογική ή άνίχνευσις προσθετικών ή 
άλλων μή έπιτρεπομένων χημικών ουσιών. Τά αποτελέ¬ 
σματα τών εξετάσεων αυτών καταγράφονται εις είδικώς 
προς τούτο τηρούμενον βιβλίον, 

Οίονδήποτε έτερον έλεγχον κρινόμενον άναγκαΐον ή χρή¬ 
σιμον διά τήν εφαρμογήν τοϋ παρόντος Δ /τος. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10. 

Σφράγισις καταλληλότητας. 

1. Η σφράγισις τής καταλληλότητας πραγματοποιείται 
υπο την εύθύνην ενός εξουσιοδοτημένου κτηνιάτρου, ό όποιος 
προς τον σκοπόν τούτον φυλάττει καί διατηρεί : 

«) τά εργαλεία τά όποια προορίζονται διά τήν σφράγισιν 
της καταλλ.ηλότητος τών νωπών κρεάτων, τά όποια δέν 
πκραδίδει εις τό βοηθητικόν προσωπικόν, εί μή μόνον 
την στιγμήν τής σημάνσεως καί διά τον άναγκαΐον πρός 
τούτο χρόνον. 

β) τάς έτικέττας τάς άναφερομένας εις τήν παρ. 6 τοϋ 
παρόντος Κεφαλαίου, έφ’ έσον αυται φέρουν ήδη τήν σφρα- 
γιόα ή οποία προβλέπεται εις τό παρόν κεφάλαιον. Αί έτι- 
κετται αύται παραδίδονται εις τό βοηθητικόν προσωπικόν 
κατα τήν στιγμήν κατά τήν οποίαν πρέπει νά έπικολληθοΰν 
και εις αριθμόν άνταποκρινόμενον πρός τάς άνάγκας. 

2. Η σφραγίς τής καταλληλότητος πρέπει νά έχη 
σχήμα ωοειδές, πλάτους 6,5 έκατ. καί ύψους 4,5 έκατ. 
6πι τής σφραγΐδος πρέπει νά άναγράφωνται, διά χαρακτή- 

■Ρ^.ζ απολύτως εύαναγνώστων, αί άκόλουθοι ενδείξεις : 

Εις τό άνω τμήμα, τό όνομα τής άποστελλούσης τρίτης 
χωράς διά κεφαλαίων ή εις δεδομένην περίπτωσιν τά άπο- 
αρχικά δι’ αυτήν τήν χώραν, συμφώνως πρός τήν 
οίς,θνή συμβασιν ή οποία διέπει τήν έγγραφήν εις τά μητρώα 
οχημάτων μετά μηχανής. 

Ε>·ς το κέντρον, ό αριθμός τής κτηνιατρικής έγκρίσεως 
'Ου σφαγείου. 1 ά στοιχεία πρέπει νά έχουν ύψος 0,8 έκατ. 
ια τα γραμματα καί 1 έκατ. διά τά ψηφία. 

Κ σφραγίς νά περιλαμβάνη ένδειξιν διά τής όποιας 
• αυτοποιεΐται ό κτηνίατρος ό όποιος προέβη εις τήν υγειο¬ 
νομικήν έπιθεώρησιν τών νωπών κρεάτων. 

I α σφάγια σφραγίζονται διά σφραγΐδος μελάνης ή διά 
^υρακτουμενης μεταλλικής σφραγΐδος, άνταποκρινομένων 
π Ρ°διαγραφάς τής άνοκτέρω παραγρ. 2. ώς εξής : 
~ ζυγίζουν άνω τών 60 χλγρ., πρέπει νά φέρουν τό 
σφραγίσεως επί έκάστου ημιμορίου, τουλάχιστον 
ν Λ α ( κ °όούθων θέσεων : έξω επιφάνεια τοϋ μηρού, 

οσφυϊκή χοιρα, ραχιαία χώρα, στήθος, ώμοπλάτη καί χώρα 
π Λευρών. 

^ α όοιπα σφάγια πρέπει νά φέρουν τουλάχιστον τέσσαρα 
σήματα σφραγΐδος, τά όποια τίθενται έπί τών ώμ.οπλατών 
κ «ι επι τής εξωτερικής πλευράς τών μηρών. 

~ * 1 α σφραγίζονται διά πυρακτουμένης μεταλλι- 

% σφραγΐδος άνταποκρινομένης εις τάς προδιαγραφάς 
τ ’ής ανωτέρω παραγρ. 2. 


Αι κεφαλαι, κι γλώσσαι, αί καρδίαι καί οί πνεύμ,ονες 
πρεπει^ να σφραγίζονται είτε διά πυρακτουμένης μεταλλικής 
σφραγΐδος, είτε δια σφραγίδας μελάνης, άνταποκρινομ,ένων 
προς τας προδιαγραφάς τής άνωτέρω παραγρ. 2. 

Η σφράγισις όμως τών γλωσσών καί τών καρδιών δέν 
είναι υποχρεωτική εις τά βοοευδή κάτω τών τριών μηνών, 
εις τους χοίρους, τα προβατοειδή καί τά αίγοειδή. 

^5. ^ Εξαιρέσει τοϋ βοείου καί χοιρείου λίπους, τής ούράς, 
τών ωτων και τών ποδών, τά μετάχια τά όποια προέρχονται 
εκ σφαγίων κανονικώς σφραγισθέντων έφ’ όσον δέν είναι 
εσφραγισμενα, να σφραγίζονται διά μελάνης ή διά πυρα- 
κτουμενης μεταλλικής σφραγΐδος, άνταποκρινομένων εις 
τας προδιαγραφας τής άνωτέρω παρ. 2 καί φερουσών άντί 
τού αριθμού κτηνιατρικής έγκρίσεως τού σφαγείου, τον 
αριθμόν τοΰ έργαστηρίου τεμαχισμού. 

' I ά τεμάχιά τού λαρδιού καί τού στήθους (μπέικον) τών 
οποίων το όερμα εχει αφαιρεθή, δύνανται νά συγκεντρωθούν 
μέχρι ^πεντε (τεμάχιά) δι’ έκαστον δέμα. "Εκαστον δέμ.α 
και έκαστον τεμαχιον, έαν τούτο είναι μεμονωμένον, 
πρεπει να μολυβδοσφραγίςωνται υπό επίσημον έλεγχον 
και να φέρουν ετικετταν συμφώνως πρός τάς προδιαγραφάς 
τής άνωτέρο) παραγρ. 2. 

6. Ή σφράγισις δύναται νά πραγματοποιήται διά μιας 
σφραγΐδος πλακιδίου ωοειδούς σήματος. 11 σφραγίς-τιλα- 
χιδιον Υ] οποία τοποθετείσαι επι εκάο'του τεμαχίου, πρέπει 
να είναι τοποΟετν'μεντ] κατα τοιουτον τρόπον ώστε ή έκ 

να κα^ί^ταται αδύνατος, νά κατασκευάζεται 
οε ες ανθεκτικών υλικών άνταποκρινον.ένων εις ολας τά'* 
απαιτήσεις τής υγιεινής. 

]οπι τής σφραγΐδος π/.ακιδίγυ τιρέπει νά άναγράφωνται, 
δια χαρακτήρων απολύτως ευανάγνωστων, αί κατοντέοω 
ενδείξεις : 

Εις το ανω τμήμα, δια κεφα/.αίων, τά άρχικά τής άπο- 
στε,τλουσης τρίτης χωράς, όπως ταϋτα γίνονται αποδεκτά 
εις τά πλαίσια τής διεθνούς συμβάσεως ή οποία διέπει τήν 
γραφήν εις τα μητρώα τών οχημάτων μετά μηχανής. 

Εις τό κέντρον, τον αριθμόν τής κτηνιατρικής έγκρίσεως 
τοΰ έργαστηρίου τεμαχισμού. 

Τά στοιχεία πρέπει νά έχουν ύψος 0,2 έκατ. διά τά γρά- 
ματα καί ψηφία. 

ΤΙ σφραγίς-πλαίσιον δύναται νά περιλαμβάνη ένδειξιν 
διά τής οποίας ταυτοποιεΐται ό κτηνίατρος ό όποιος διε- 
νήργησε τήν υγειονομικήν έπιθεώρησιν τών κρεάτων. 

7. Αί συσκευασίαι πρέπει νά φέρουν έτικέτταν καλώς 
ορατήν, φέρουσαν εύανάγνωστον σφραγίδα, ή οποία είναι 
άντίγραφον μιας έκ τών σφραγίδων αί όποϊαι άναφέρονται 
εις τάς παραγρ. 2 καί 6. 'Η έτικέττα πρέπει νά τοποΟετήται 
κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε νά σχίζεται όταν ανοίγεται ή 
συσκευασία καί νά φέρη έναν αόξοντα αριθμόν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11. 

Σφράγισις κρεάτων τά όποια ΰπεβλήθησαν 
εις τριχινοσκόπησιν. 

ί. 'Η σφράγισις τών τριχινοσκοπηθέντων κρεάτων ποέπει 
νά πραγματοποιήται ύπ’ ευθύνη τοϋ εξουσιοδοτημένου κτη¬ 
νιάτρου. Πρός τούτο, οδτος φυλάσσει καί διατηρεί : 

Τά εργαλεία τά προοριζόμονα διά τήν σφράγισιν τά όποια 
παραδίδει εις τό βοηθητικόν προσωπικόν μόνον κατά τήν 
στιγμήν τής σημάνσεως καί διά τον άναγκαΐον ποόε τούτο 
χρόνον, 

Τάς σφραγίδας-πλακίδια, διά τάς όποιας γίνεται ανεία 
εις τήν παράγρ. 6 του κεφαλαίου 10. Αί σφραγΐδες-πλακί- 
δια παραδίδονται εις τό βοηθητικόν προσωπικόν κατά τον 
χρόνον κατά τον όποιον πρέπει νά χρησιμοποιηθούν καί εις 
αριθμόν άνταποκρινόμενον πρός τάς άνάγκας. 

2. Ή σφράγισις πρέπει νά διενεργήται διά σφραγΐδος 
στρογγύλου σχήματος διαμέτρου 2,5 έκατοστομέτρων. 

Εις τήν σφραγίδα, πρέπει νά έμφαίνωνται αί άκόλουθοι 
ενδείξεις μέ χαρακτήρας άπολότως εύαναγνώστους : 
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Κίς το κέντρον, το κεφαλαϊον γράμμα Τ το όποιον έχει 
ίψ' ς 1 εκατοστόμετρου καί 0,2 έκατοστ. πλάτος. 

Κάτοι άπό το προαναφερθέν γράμμα Τ εν έκ των αρχικών 
€ΕΕ, ΕΕΟ, Η\ΥΓι, ΒΦΙ', ΕΕΟ ή ΕΟΚ. Τά γράμματα 
πρέπει νά έχουν ύψος 0,4 έκατοστ. 

3. Τά σφάγια σφραγίζονται διά σφραγϊδος μελάνης ή διά 
πυρακτουμένης σφραγϊδος εις την εσωτερικήν επιφάνειαν 
των μηρών, άνταποκρινομένων προς την παράγραφον 2. 

4. Αί κεφαλαί σφραγίζονται διά σφραγϊδος μελάνης ή διά 
πυρακτουμένης σφραγϊδος, άνταποκρινομένων προς τάς προ- 
διαγραφάς της παραγράφου 2. 

Τά τεμάχια, εξαιρέσει εκείνων τά όποϊα αποκλείονται της 
σφραγίσεως καταλληλότητος, δυνάμει τής παραγράφου 5 
τοϋ κεφαλαίου 10, τοΰ παρόντος παραρτήματος, τά προερ¬ 
χόμενα έκ σφαγίων κανονικώς σφραγισθέντων πρέπει, έφ’ 
όσον δεν φέρουν σφραγίδα, νά σφραγίζονται προ τής ένα- 
ποΟέσεως τής σφραγϊδος καταλληλότητος, συμφώνως προς 
την παράγραφον 2. 

II έτικέττα ή οποία προβλέπεται εις την παράγρ. 5 τοΰ 
10 κεφαλαίου πρέπει νά άνταποκρίνεται προς τούς όρους 
τής κατωτέρω παραγράφου 6. 

5. *II σφράγισις δύναται έπίσης νά πραγματοποιήται διά 
μιας σφραγΐδος-πλακιδίου στρογγύλου σχήματος. 'Η σφρα- 
γίς-πλακίδιον πρέπει νά τοποθετήται έπί έκαστου τεμαχίου 
ή επι έκαστου σφαγίου καί νά είναι τοιαύτης κατασκευής 


(όστε ή έκ νέου χρήσις της νά καθίσταται αδύνατος. Αυτή 
πρέπει νά άποτελήται έξ ανθεκτικών υλών, άνταποκκνο- 
μένων προς όλας τάς άπαιτήσεις τής ύγιεινής. 

Έπί τής σφραγϊδος πλακιδίου πρέπει νά έμφαίνωνπι 
αί ακόλουθοι ένδείξεις διά χαρακτήρων απολύτως ευανάγνω¬ 
στων : 

Εις το κέντρον, το κεφαλαϊον γράμμα Τ. 

Κάτω άπο το προαναφερθέν γράμμα Τ, εν έκ των άον·- 

κών ΟΕΕ, ΕΒΟ, Ε\νθ, ΕΦΕ, ΕΕΟ ή ΕΟΚ. 

Τά γράμματα πρέπει νά έχουν ύψος 0,2 έκατοστ. 

6. Έπί τής έτικέττας τής προβλεπομένης είς τήν παρά¬ 
γραφον 5 τοΰ 10 κεφαλαίου καί μνημονευομένης ανωτέρω 
είς τήν παράγρ. 4, πρέπει νά έμφαίνεται, πλέον τής σφρα- 
γΐδος καταλληλότητος, μία σφραγίς ευανάγνωστος, άνα- 
γράφουσα τάς ενδείξεις τής παραγρ. 2. 

ΚΕΦΑΛΑΪΟΝ 12. 

Συσκευασία, έναποΟήκευσις καί μεταφορά νωπών κρεάτων. 

'Ως προς τά μέσα συσκευασίας των τεμαχισμένων νωπών 
κρεάτων καί τούς όρους έναποθηκεύσεως καί μεταφοράς 
τών νωπών κρεάτων, έφαρμ,όζονται άντιστοίχως αί προ- 
διαγραφαί τών κεφαλαίων Χ,ΧΙΙ καί XIII τοΰ παραρτή¬ 
ματος 1 τοΰ ύπ’ άριθ. 555/1981 Π .Δ. «περί υγειονομικών 
όρων τους οποίους πρέπει νά πληρούν νωπά κρέατα είσα- 
γομενα εν Έλλάδι έκ Κρατών μελών τής Εύρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητος». 


’Λποστέλλουσα χώρα 

* Γπουργεΐον . 

"Υπηρεσία. 

Σχετικά . 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α'. 

ΓίΙΣΤΟΓΓΟΙ ΗΤΙΚΟΝ ΚΑΤΛΛΛΗΛΟΤ ΗΤΟΣ 

«Νωπών κρεάτων (1) προοριζομένων διά τήν εν Έλλάδι εισαγωγήν» 

’Αριθ. 


. (προαιρετικόν) 

I. Ταυτοποίησις τών κρεάτων : 

Κρέατα έκ .'.. (είδος ζώου) . 

Είδος τεμαχίων . . . 

Είδος συσκευασίας. .. 

Αριθμός τεμαχίων ή μονάδων συσκευασίας . . 

Καθαρόν βάρος . .' '.. · ■ ..* 

II. Προέλευσις κρεάτων : 

Διευθυνσις (σεις) καί αριθμός (οί) κτηνιατρικής έγκρίσεως τοΰ (τών) εγκεκριμένου (νων) έργαστηρίου (ων) τεμα- 

Διευθυνσις (σεις) και άριθμός (οί) κτηνιατρικής έγκρίσεως τοϋ (τών) έγκεκριμένου (νων) σφαγείου (γείων). 

III. Προορισμός τών κρεάτων : 

Τά κρέατα άποστέλλονται έκ . 

(τύπος άποστολής) 


διά τοΰ άκολούθου μεταφορικού μέσου (3) 
Όνομα καί διεύθυνσις τοΰ άποστολέως 
"Όνομα καί διεύθυνσις τοΰ παραλήπτου ... 


(χώρα καί τόπος προορισμοΰ) 


IV. Βεβαίωσις καταλληλότητος : 

Ο υπογεγραμμένος εςουσιοδοτημενος κτηνίατρος βέβαιοι : 

α) Οτι τα ανωτέρω άναφερόμενα κρέατα (4) 

- ότι ή έτικέττα πού έτοποθετήθη έπί τών μέσων συσκευασίας · 

ΊΛΜ ιΤΛ\Λ/ννιΑ« Λ. Λ - ί ___ >. Λ Λ , ~ 


(4) τήν σφοανΐδα διά τάε όπο/α- (Γβ ^ ^ ^ ε , σων συσκευασίας τών ανωτέρω άναφερομένων κρεάτιον (4) φέρει (ρουν) 

πρ ρχοντ “ ί5 4λοκλ4ρ ““ ^ ·««"■" 


γ) ότι τά νωπά κρέατα έχουν τεμαχισθή είς έγκεκριμέν, 


αι υπο της χωράς προορισμοΰ. 


'ον εργαστηριον τεμαχισμοΰ (4). 
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δ) ότι τά κρέατα έχουν -δεν έχουν- ύποβληθή είς τριχινοσκόπησιν (1). 

ε) δτι τά μέσα μεταφοράς, ως καί αι συνθήκαι φορτώσεως των κρεάτων αυτής τής αποστολής είναι σύμφωνοι προς 
τάς άπαιτήσεις τής υγιεινής αί όποίαι προβλέπονται δι’ άποστολάς προς τάς χώρας προορισμού. 

Έν . τή . 

Υπογραφή εξουσιοδοτημένου κτηνιάτρου . 


(1) Νωπά κρέατα : "Απαντα τά τμήματα τά όποια είναι κατάλληλα διά την άνθρωπίνην κατανάλωσιν, τά προερχό¬ 
μενα έκ κατοικίδιων ζώων τά όποια άνήκουν είς τά είδη των βοοειδών, χοίρων, προβατοειδών, τά όποια δέν έχουν ύπο¬ 
βληθή είς οίανδήποτε επεξεργασίαν δυναμένην νά έξασφαλίση τήν συντήρησίν των έν τούτοις τά κρέατα τά 
συντηρούμενα διά τοϋ ψύχους θεωρούνται νωπά. 

(2) Προαιρετικόν 

(3) Διά τά βαγόνια καί τά φορτηγά νά σημειοϋνται οΐ άριθμοί μητρώων καί διά τά αεροπλάνα ό αριθμός πτήσεως. 


(4) Νά διαγραφή ή περιττή ένδειξις 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β'. 

1. Πιστοποιητικδν ελέγχου κατά τήν εισαγωγήν διά νωπά κρέατα εΐσαγόμενα έκ τρίτων χωρών. 

Κράτος μέλος εις τό όποιον έπραγματοποιήθη ό έλεγχος κατά τήν εισαγωγήν . 

Σταθμός έλέγχου . 

Είδος κρεάτων . 

Συσκευασία . 

Αριθμός σφαγίων . 

Άρθμός ήμημορίων . 

Αριθμός τεταρτημόριων ή χαρτοκιβωτίων . 

Καθαρόν βάρος . 

Τρίτη χώρα καταγωγής . 

'Ο υπογεγραμμένος έξουσιοδοτημένος κτηνίατρος πιστοποιεί δτι τά κρέατα τά άναφερόμενα είς τό παρόν πιστοποιη¬ 
τικού, έχουν έλεγχθή κατά τήν διάρκειαν τής μεταφοράς των. 

(Τόπος καί ήμερομηνία) 'Ο Εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ ΤΡΙΧΙΝΩΝ 

I. Τριχινοσκόπησις. 

'->■) Άπαιτούμεναι συσκευαί καί έργαλεΐα : 

Γριχινοσκόπιον λαμπτήρος πυρακτώσεως έπιτρέπον με- 
γένθυσιν κατά 50 καί 80 έως 100 φοράς. 

Συμπιεστής, άποτελούμενος έκ δύο πλακών έξ ύάλου αί 
οποΐαι δύνανται νά συμπιεσθοϋν ή μία προς τήν άλλην καί έκ 
των, όποιων ή μία διαιρείται εις ίσας ζώνας. Μικρά κυρτά 
φαλιδια, μικραί λαβίδες, μαχαιρίδια διά τον τεμαχισμόν των 
δειγμάτων, σταγονόμετρον, ποτήριον τό όποιον περιέχει 
οςικόν οξύ καί έτερον περιέχον μίαν διάλυσιν καυστικού κα¬ 
λιού διά τον καθαρισμόν, είς περιπτώσεις ένδεχομένης άσβε- 
στοποιήσεως, ή διά νά καταστήση περισσότερον μαλακόν τό 
αποξηραμένου κρέας. 

β) Λήψις δειγμάτων : 

Ηροκειμένου περί ολοκλήρου σφαγίου, πρέπει νά ληφθή 
•ουλαχιστον έν δείγμα μεγέθους λεπτοκαρύου έξ έκάστου εκ 
• ων στύλων τοϋ διαφράγματος είς τήν ζώνην τήν εύρισκομε- 
ν ώ μεταξύ τής μυώδους καί τής τενοντώδους μοίρας. 

Εάν ύπάρχει εϊς στύλος τοϋ διαφράγματος, τό λαμβανό- 
μενον εξ αύτοΰ δείγμα πρέπει νά είναι μεγέθους διπλάσιου τοϋ 
λί-πτοκαρύου. Έν απουσία στύλων τοϋ διαφράγματος πρέ¬ 
πει να λαμβάνωνται δύο δείγματα μεγέθους περίπου λεπτο- 
καρυου, έκ τοϋ τμήματος τοϋ διαφράγματος τό όποιον ευ- 
κσκεται πλησίον τών πλευρών ή τοϋ στέρνου ή έκ τής γλωσ- 
ή εκ τών μασητήρων μυών ή έκ τών κοιλιακών μυών. 

Εροκειμένου περί τεμαχίων κρέατος, πρέπει νά ληφθοϋν 
•ρΐα δείγματα έκ τών σκελετικών μυών, περιέχοντα έλάχι- 
τιον λίπος, έάν είναι δυνατόν διαστάσεων λεπτοκαρύου. Τά 
'ή'-γματα, λαμβάνονται έκ διαφορετικών σημείων καί κατά 
■° όυνατον πλησίον τών οστών ή τών τενόντων. 

Τ) Τρόπος ένεργείας : 

__ “ή έκαστου έκ τών δειγμάτων τά όποια έλήφθησαν εκ 
^°·>ν ολοκλήρων σφαγίων, ώς περιεγράφησαν ανωτέρω, ο 
;Ρ'-/.ινοσκόπος πρέπει νά κόψη, είς τήν περίπτωσιν κατα την 
οποίαν οι δύο στύλοι τοϋ διαφράγματος ύπάρχουν, επτά τεμα- 
/. ι 'α μεγέθους κόκκου βρώμης, είτε 14 τεμαχίδια συνολικώς, 


καί είς τήν περίπτωσιν κατά τήν όποια εις μόνον έκ τών στύ¬ 
λων τοϋ διαφράγματος, 14 τεμαχίδια έκ διαφόρων σημείων 
καί έάν είναι δυνατόν έκ τής ένδιαμέσου ζώνης μεταξύ μυός 
καί τένοντος. Τά δείγματα πρέπει νά πιεσθοΰν μεταξύ τών 
ύαλίνων φύλλων τοϋ συμπιεστού, είς τρόπον ώστε αί ενδεί¬ 
ξεις τών πλακών νά άναγιγνιόσκωνται ευκόλως μέσω τών 
παρασκευασμάτων. 

Έάν τό κρέας τών προς έξέτασιν τεμαχίων είναι ξηρόν καί 
παλαιόν, τά παρασκευάσματα πρέπει νά έμβαπτίζωνται έπί 
10 έως 20 λεπτά έντός διαλύματος καυστικού καλίου, δια- 
λελυμένου έντός δύο όγκων ΰδατος, πριν συμπιεσθοϋν. 

Έάν, είς τήν περίπτωσιν τών ολοκλήρων σφαγίων, τά 
δείγματα προέρχωνται έκ τοϋ τμήματος τού διαφράγματος 
τό όποιον εύρίσκεται πλησίον τών πλευρών ή τοϋ στέρνου, 
έκ τής γλώσσης ή τών μασητήρων μυών ή έκ τών κοιλιακών 
μυών, 14 τεμαχίδια μεγέθους κόκκου βρώμης πρέπει νά 
κοπούν έξ έκάστου δείγματος, είτε 28 τεμαχίδια συνολικώς. 

Έξ έκάστου έκ τοίν ληφθέντων δειγμάτων έκ τών τεμα¬ 
χίων κρέατος, ό τριχινοσκόπος πρέπει νά κόψη 4 τεμαχίδια 
μεγέθους κόκκου βρώμης είτε 12 τεμαχίδια συνολικώς. 

'Η έξέτασις είς τό τριχινοσκόπιον πρέπει νά διενεργήται 
είς τρόπον ώστε έκαστον παρασκεύασμα νά έξετάζεται βρα¬ 
δέως καί έπιμελώς. 

Έάν κατά τήν διάρκειαν τής τριχινοσκοπήσεως αποκαλύ¬ 
πτονται ύποπτα σημεία τά όποια δέν δύνανται νά καθο- 
οισθοΰν μετά βεβαιότητος, έστω καί με τήν βοήθειαν τής 
ίσχυροτέρας μεγενθύσεως τοϋ τριχινοσκοπίου, πρέπει νά 
διενεργηθή έλεγχος διά μικροσκοπίου, είς τρόπον ώστε 
έκαστον παρασκεύασμα νά έξετάζεται βραδέως καί έπιμελώς 
είς μεγέθυνσιν άπό 30 έως 40 φοράς. 

Είς περίπτωσιν άμφιβολίας, ή έξέτασις πρέπει νά έπανα- 
ληφθή μέ άλλα δείγματα καί παρασκευάσματα καί έάν είναι 
απαραίτητον μέ άνωτέραν μεγέθυνσιν, έως δτου έπιτευχθή 
ή έπιθυμητή ακρίβεια. 

'Η τριχινοσκόπησις ένός σφαγίου, πρέπει νά διαρκή του¬ 
λάχιστον 3 λεπτά. Είς περίπτωσιν χρήσεως δειγμάτων τά 
τά όποια προέρχονται έκ τοϋ τμήματος τοϋ διαφράγματος 
τοϋ εύρισκομένου πλησίον τών πλευρών ή τοϋ στέρνου, τής 
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γλώσσης ή των μασητήρων μυών, ή των κοιλιακών μυών, ή 
τριχινοσκόπησις πρέπει νά διαρκή, τουλάχιστον, 6 λεπτά. 

'Ο έλάχιστος καθορισθείς χρόνος διά την έξέτασιν, δεν 
περιλαμβάνει τόν απαραίτητον χρόνον διά την λήψιν των 
δειγμάτων καί διά την ετοιμασίαν των παρασκευασμάτων. 

Γενικώς, ό ελεγκτής δέν πρέπει νά έξετάζη είς τό τριχι- 
νοσκόπιον πλέον τών 840 τεμαχιδίων ήμερησίως, τοϋ άριθμοϋ 
αύτοΰ δυναμένου έν τούτοις έξαιρετικώς νά φθάση τά 1.050. 

II. Μέθοδος Τεχνητής Πέψεως 

α) Άπαιτούμεναι συσκευαί καί ύλικόν : 

Μαχαιρίδια διά την λήψιν τών δειγμάτων. 

Μικρά δοχεία ήριθμημένα, δυνάμενα νά κλεισθοΰν διά την 
διατήρησιν τών δειγμάτων, ενδεχομένως μέχρι την έκ νέου 
διενέργειαν τών εξετάσεων. 

Κλίβανος. 

* Υαλινον χωνίον 2 έως 3 λίτρων μετά στατοΰ καί σωλήνος 
συνδέσεως έξ έλαστικοϋ ως καί λαβίδες διά την άποσύνδεσιν 
τοϋ σωλήνος συνδέσεως. 

Πλαστικός ηθμός, διαμέτρου περίπου 18 έκατοστομέτρων, 
μέ μέγεθος ανοιγμάτων (οπών) δικτυωτοϋ 1 χιλιοστομ. 
περίπου. 

Γάζαι. 

Σωλήν μετά έκλεπτυσθέντος καί συγκεκολλημένου άκρου. 

'Ταλίνη λεκάνη. 

Μηχανή κοπής κρέατος. 

Στερεοσκοπικόν μικροσκοπίαν. 

' Γγρόν πέψεως, μέ την έξής σύνθεσιν : 10 γρ. πεψίνης 
(1200 Ε/Ο), 5 χιλιοστόλιτρα ΗΟΕ (τουλάχιστον 37 %) 
συμπληρούμενον δι’ ϋδατος, παρασκευαζομένου οϋτω ενός 
λίτρου διαλύματος. 

β) Λήψις δειγμάτο^ν : 

1. Προκειμένου περί ολοκλήρων σφαγίων, πρέπει νά λαμ.- 
βάνεται δείγμα τουλάχιστον 20 γραμμ. έξ ένός έκ τών στύλων 
τοϋ διαφράγματος εις την ζώνην τήν εύρισκομένην μεταξύ 
τής μυώδους καί τής τενοντώδους μοίρας. Έάν δέν υπάρχουν 
στύλοι τοϋ διαφράγματος ή αυτή ποσότης λαμβάνεται έκ τοϋ 
τμήματος τοϋ διαφράγματος τό όποιον εύρίσκεται πλησίον 
τών πλευρών ή τοϋ στέρνου ή έκ τής γλώσσης ή τών μαση¬ 
τήριαν μυών ή έκ τών κοιλιακών μυών. 

2. Προκειμένου περί τεμαχίων κρέατος, πρέπει νά λαμβά- 
νεται δείγμα 20 γραμμ. έκ τών σκελετικών μυών, περιέχον 
έλάχιστον λίπος καί κατά τό δυνατόν πλησίον τών οστών ή 
τών τενόντων. 

γ) Μέθοδος : 

Διά τήν έξέτασιν ένός όμαδικοΰ δείγματος προερχομένου 
έκ δέκα χοίρων, λαμβάνεται εν δείγμα βάρους 10 γραμμ. έξ 
έκάστου ατομικού δείγματος (20 γραμμ.). Τά έναπομένοντα 
10 γραμμ. φυλάσσονται δι’ ατομικήν έξέτασιν, ή όποια έν- 
δεχομένως νά καταστή αναγκαία. 

Δέκα δείγματα τών 10 γραμμ. έκαστον συγκεντρώνονται 
εις έν ομαδικόν δείγμα, τεμαχίζονται διά μιας μηχανής 
κοπής κρέατος (διάμετρος τοίν οπών 2 χιλιοστομ.) καί το¬ 
ποθετούνται, χωρίς νά στοιβαχθοΰν, έντός τοϋ ήθμοΰ τό ό¬ 
ποιον περιέχει τεμάχιον γάζης. Ό ήθμός άναρταται έντός 
χωνιού συνδεδεμένου δι’ ένός τμήματος σωλήνος έξ έλαστικοϋ 
προς έναν έκλεπτυθέντα σωλήνα μέ συγκεκολλημένην άκρην. 
Γό χωνίον πληροΰται δι’ ύγροϋ πέψεως έως ότου τό προς άνά- 
λυσιν ύλικόν καλυφθή έξ ολοκλήρου. 

Η σχέσις ύλικοϋ άναλύσεως/ύγροΰ πέψεως πρέπει νά 
είναι 1/20 έως 1/30 περίπου. Κατόπιν έπωάσεως 18 έως 20 
ωρών εις 37° εως 39° Κελσίου ό έκλεπτυνθείς σωλήν άποσυν- 
δέ*ται. Αποβάλλεται μετά προσοχής τό υγρόν τό όποιον 
επιπλεει εντός αυτοϋ τοϋ σωλήνος καί συλλέγεται έντός κάψης 
το ίζημα το οποίον έκπλύνεται μετά προσοχής. Άναζητεΐ- 
ται ή ^παρουσία τριχινών δι’ ένός στερεοσκοπικού μικροσκο¬ 
πίου διά μιας μεγενθύσεως 20 έως 40 φοράς. 

, / Γε ? Ι,πτ< < ϋ ® ι · ν θετικού ή αμφιβόλου άποτελέσματος κατά 
τήν αναλυσιν ενός όμαδικοΰ δείγματος, γίνεται άτομική έξέ- 
τασις τών έναπομεινάντων δειγμάτων, αυξημένων κατά 20 
γραμμ. τα οποία λαμβάνονται έξ έκάτστου χοίρου ή, προκει¬ 


μένου περί τεμαχίων κρέατος, ηΰξημένων κατά 20 γραμμ. 
έξ έκάστου τεμαχίου, συμφώνως πρός τό σημεΐον β'. 
III. Μέθοδος Τεχνητής Πέψεως 'Ομαδικών Δειγμάτων, 
α) Άπαιτούμεναι συσκευαί καί άντιδραστήρια : 
Μαχαιρίδιον καί λαβίδες διά τήν λήψιν τών δειγμάτων. 
Μηχανή κοπής κρέατος τής όποιας αί όπαί πρέπει νά έχουν 
διάμετρον μεταξύ 2 καί 3 χιλιοστομέτρων. 

Φιάλη ΕΚΕΕΝΜΕΥΕΚ τών 3 λίτρων έφωδίασμένην διά 
πώματος έξ έλαστικοϋ ή έκ βάτης (νήματα βάμβακος). 

Κωνικόν χωνίον διαχωρισμού περιεκτικότητος 2.000 χι- 
λιοστολίτρων. 

Στατός μετά βάσεως σχήματος Α', μήκους 28 έκατ., έφο- 
διασμένον διά στελέχους 80 έκατοστομέτρων. 

Δακτύλιος τών 10 έως 11 έκατοστ., δυνάμενος νά τοποθε- 
τηθή έπί τοϋ στατοΰ. 

Λαβίδα μέ πλατεία σιαγόνα (23 X 40 χιλιοστόμετρα) ή 
οποία δύναται νά συνδεθή μέ τόν στατόν τή βοήθεια ένός 
διπλού καλύμματος (ΜΑΝΟΙΙΟΝ). 

Ηθμός «ΕΝΟΕΟΟΤ Γ» άριθ. 80 λεπτότης οπών, δικτυω- 
τοΰ : 177, έξωτερικής διαμέτρου 11 έκατ. εφοδιασμένος διά 
δικτυωτοϋ έξ ορειχάλκου ή έξ άνοξειδώτου χάλυβος. 

Πλαστικόν χωνίον έσωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 12 
έκατοστομέτρων. 

Μικροσκοπίου μεγενθύσεως 40 φοράς, έφοδιασμένον μέ 
τόν συνήθη λαμπτήρα ή ένα διοφθάλμιον κοινόν μικροσκόπιον 
(μεγέθυσις 40 φορές). 

Τριχινοσκόπιον έφοδιασμένον δι’ οριζοντίου τραπέζης διά 
τάς πλάκας. 

Είς περίπτωσιν χρήσεως τριχινοσκοπίου, μία λεκάνη κα- 
ταμετρήσεως προνυμφών, τοϋ αύτοΰ έξωτερικοΰ σχήματος 
μέ τάς πλάκας καί περιεκτικότητος κατά προσέγγισιν 6θ εως 
65 κυβικών έκατοστομέτρων. 'Η λεκάνη δύναται νά είναι άς 
έξής : 

Τό σχήμα τής λεκάνης άντιστοιχεΐ πρός μίαν όάλινην 
πλάκα μήκους 23 έκατοστομ. καί τοϋ αύτοΰ πάχους μέ έκεΐνο 
μιας πλακάς. Τό πλάτος είναι μικρότερου έκείνου τής πλακός 
(παραδείγματος χάριν 4,5 έκατοστομ.) διά νά έπιτρέψη 
τήν τοποθέτησιν μιας ύαλίνης πλακός πάχους 2 χιλιοστομ., 
ύψους 1,8 έκατοστ. καί μήκους 17,5 έκατοστ. έπί έκάστης 
τών μεγάλων πλευρών τής πλακός τοϋ πυθμένος. 

Ή λεκάνη κλείεται είς τά άκρα διά δύο ύαλίνων πλακών 
αι όποΐαι έφαρμόζονται άπ’ εύθείας έπί τής πλακός τοϋ πυθ¬ 
μένος καί έχουν μήκος 5 έκατοστομ., ύψος 1 έκαστομ. και 
πάχος δύο χιλιοστών. 'Τπό τάς συνθήκας ταύτας, τό ύψος 
τής λεκάνης μετρούμενον έσωτερικώς, θά είναι περίπου 1 
έκατοστ. 

Αι πλάκες σταθεροποιούνται τή βοήθεια κοινής κόλλας 
υαλου. Μία ζώνη, κατά προσέγγισιν 2,8 έκατοστ. είς τά §υο 
άκρα τής πλακός τοϋ πυθμένος άφίεται έλευθέρα διά τήν προ¬ 
στασίαν καί διά νά καταστή εύχερής, ό χειρισμός τής πληρω- 
θείσης λεκάνης. 

Εις περίπτωσιν χρήσεως τοϋ μικροσκοπίου, πρέπει να 
υπάρχει μία σειρά τρυβλίων ΡΕΤΚΙ διαμέτρου 9 έκατοστ. 

Εις καταμετρητής (δρβθΐΙτηυιΤβι·) διά τήν όριοθέτησιν 
τετράγωνων γωνιών ζωνών έξετάσεως τοϋ 1 έκατοστ. εις 
τόν πυθμένα τών τρυβλίων ΡΕΚΤΚΙ. 

Δοχεία άπορριμάτων τών 10 λίτρων διά νά χρησιμο¬ 
ποιούνται κατά τήν διά φορμόλης άπολύμανσιν τών συσκευών 
και όια το εναπομεΐναν υγρόν πέψεως είς περίπτωσιν θετικού 
άποτελέσματος. 

Συμπεπυκνωμένον υδροχλωρικόν οξύ (37 %). 

Πεψίνη ΜΕΚ.ΟΚ είς κόνιν τών 30.000 μονάδων κατά γραμ¬ 
μαρίου ή πεψίνη προερχομένη έξ άλλης έπιχειρήσεως, μ 5 
γνωστήν πυκνότητα. 

' Ενα ή δύο δίσκους δυναμένους νά περιλάβουν 100 δείγμα¬ 
τα κρέατος βάρους περίπου 2 γραμμαρίων έκαστον. 

β) Λήψις δειγμάτων : 

_1 ■ Προκειμένου περί ολοκλήρων σφαγίων λαμβάνεται 
δείγμα κατά προσέγγισιν 2 γραμμαρίων έξ ένός έκ τών στυ¬ 
λών τοϋ διαφράγματος είς τήν ζώνην τήν εύρισκομένην μεταξύ 
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μυώδους καί τενοντώδους μοίρας. Έν άπουσία στύλων τοϋ 
διαφράγματος, λαμβάνεται ή αυτή ποσότης έκ τοΰ τμήματος 
τοϋ διαφράγματος τό όποιον εύρίσκεται πλησίον των πλευρών 
ή τοϋ στέρνου ή έκ της γλώσσης ή των μασητήρων μυών ή 
έκ των κοιλιακών μυών. 

2. Προκειμένου περί τεμαχίων κρέατος, λαμβάνεται 
δείγμα βάρους κατά προσέγγισιν 2 γραμμ., έκ τών σκελε¬ 
τικών μυών, περιέχον ελάχιστου λίπος καί κατά τό δυνατόν, 
πλησίον τών οστών ή τών τενόντων. 

γ) Μέθοδος : 

"Ενα δείγμα βάρους κατά προσέγγισιν 1 γραμμ. λαμβά- 
νεται έξ έκάστου έκ τών 100 ατομικών δειγμάτων τών προερ- 
χομένων έκ τών χοίρων. 

Τό ομαδικόν δείγμα κόπτεται μίαν φοράν διά μηχανής 
κοπής κρέατος. Τό κρέας υπό μορφήν μιττωτοϋ πλέον, τοπο¬ 
θετείται έντός τής φιάλης ΕΚΕΕΝΜΕΥΕΚ τών 3 λίτρων, 
συγχρόνως με 7 γραμμ. πεψίνης καί καλύπτεται διά 2 λί¬ 
τρων ποσίμου ύδατος τό όποιον έχει θερμανθή εις μίαν θερ¬ 
μοκρασίαν κατά προσέγγισιν, 37 έως 40° Κελσίου καί διά 
25 χιλιοστολίτρων συμπεπυκνωμένου υδροχλωρικού οξέος. 
Άναταράσσεται τό μείγμα διά νά διαλυθή ή πεψίνη. 

Τό ρΗ τοϋ διαλύματος είναι τότε, περίπου 1,5 έως 2. 

Διά τήν πέψιν, ή φιάλη ΕΚΕΕΝΜΕΥΕΚ τοποθετείται 
εις κλίβανον είς 37° Κελσίου έπί 4 ώρας περίπου. Κατά τήν 
διάρκειαν τοϋ χρονικού διαστήματος τούτου άναταράσσεται 
περιοδικώς μίαν ή δύο φοράς τήν ώραν. Ακολούθως τό διά¬ 
λυμα διηθείται τη βοήθεια ήθμοΰ μέσω κωνικού χωνίου 
διαχωρισμού τών 2 λίτρων καί άφίεται έν ήρεμία έπί τοϋ 
στατοΰ έπί μίαν ώραν τουλάχιστον. 

Συνολικός όγκος, κατά προσέγγισιν, 45 κυβικών έκατ. 
μεταγγίζεται έκ τοΰ χωνίου καί κατανέμεται άνά 15 κυβικά 
έκατοστόμετρα εις τρία τρυβλία ΡΕΤΚΙ τών όποιων ό 
πυθμήν έχει διαιρεθή εις τετράγωνα μέ πλευρά 1 έκατοστ. 

"Εκαστον τρυβλίον ΡΕΤΚΙ εξετάζεται λεπτομερώς εις 
το μικροσκοπίου διά τήν άποκάλυψιν τών προνυμφών (με- 
γέθυνσις 40 φοράς περίπου). 

Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως λεκανών διά τήν κατα- 
μετρησιν τών προνυμφών, τά 45 κυβ. έκατοστ. κατανέμονται 
εις δύο λεκάνας καί έξετάζονται είς τό τριχινοσκόπιον, 

ί προνύμφαι έμφανίζονται είς τό ίζημα ως δυνάμεναι 
να ταυτοποιηθοΰν καί έάν τό ύδωρ είναι χλιαρόν παρατηρούν¬ 
ται αί κινήσεις τοΰ σπειροειδοΰς. 

Εις περίπτωσιν σχηματισμού ιζήματος μέ άνεπαρκή 
διαφάνειαν τό ίζημα καθαρίζεται δι’ έκπλύσεως. Τό τελικόν 
δείγμα τών 45 χιλιοστολίτρων μεταγγίζεται έντός σωλήνος 
με στρογγυλόν πυθμένα διά νά ύποστή καθίζησιν έπί 15 
Λεπτά. Ί ό ύγρόν τό όποιον έπιπλέει άφαιρεΐται δι’ άναρροφή- 
οεως, μετά προσοχής, καί τό ίζημα διαλύεται έντός 45 χι- 
λιοστολίτρων ποσίμου δδατος. 

Μετά νέον χρονικόν διάστημα καθιζήσεως 15 λεπτών, τό 
επιπλέον ύγρόν άφαιρεΐται έκ νέου δι’ άναρροφήσεως μετά 
προσοχής καί τό ίζημα έκπλύνεται μετά προσοχής μέ 20 
χιλιοστόλιτρα περίπου ποσίμου δδατος έντός τρυβλίου 
ΡΕΤΚΙ καί έν συνεχεία έξετάζεται. 

Είς περίπτωσιν θετικού ή αμφιβόλου άποτελέσματος άνα- 
λυσεως ενός ομαδικού δείγματος, αναλύονται άτομικώς τά 
εναπομειναντα δείγματα, ηύξημένα κατά 20 γραμμ. τά οποία 
λαμβανονται έξ έκάστου χοίρου ή, προκειμένου περί τεμαχίων 
ηύξημένα κατά 20 γραμμ. τά όποια λαμβάνονται 
& ξ έκάστου τεμαχίου, συμφώνως προς τό σημεΐον β). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1. 

Οροι τούς οποίους πρέπει νά πληρούν τά 
Εργαστήρια Τριχινοσκοπήσεως. 

„ Ρ* εργαστήρια τριχινοσκοπήσεως πρέπει νά εύρίσκωνται 
“Λςσιον τών χώρων σφαγής τών χοίρων καί νά διαθετουν 

τουλάχιστον : 

α ) Χώρον καταλλήλως έξωπλισμένον, άσφαλιζόμενον δια 
κ ειθρου, διά τήν παρασκευήν τών δειγμάτων. Οι τοίχοι 


να είναι λείοι, μέ έπένδυσιν ή βαφήν δψους τουλάχιστον δύο 
μέτρων δυναμένην νά πλυθή καί άνοικτοΰ χρώματος. 

Δι’ έκάστην έκ τών χρησιμοποιουμένων μεθόδων πρέπει νά 
προβλεφθή ιδιαίτερος χώρος παρασκευής. 

β) Χώρον διά τήν τριχινοσκόπησιν καί τήν διά τοΰ μικρο¬ 
σκοπίου έξέτασιν καταλλήλως έξωπλισμένων, άσφαλιζόμενον 
διά κλείθρου. 

γ) Εξοπλισμόν έπαρκοΰς άερισμοΰ καί έφ’ όσον είναι ά- 
ναγκαΐον, έγκατάστασιν κλιματισμού ή οποία νά έπιτρέπη 
ώστε ή θερμοκρασία τοΰ περιβάλλοντος νά μή ύπερβαίνη 
τούς 25° Κελσίου. 

δ) Ικανοποιητικόν φυσικόν ή τεχνητόν φωτισμόν, μή 
άλλοιώνοντα τά χρώματα. Τό έντονον ήλιακόν φώς πρέπει 
νά άποφεύγεται. 

ε) Επαρκή έξοπλισμόν διά τον καθαρισμόν καί τήν άπο- 
λύμανσιν τών χειρών, είς τον χώρον παρασκευής, 
στ) Μέσα συσκοτίσεως τών χώρων έξετάσεως. 
ζ) Ενδεχομένως ψυκτικήν έγκατάστασιν διά τήν συντή- 
ρησιν τών δειγμάτων κρέατος. 

η) Αίθουσαν διά τόν καθαρισμόν καί τήν άπολύμανσιν 
τοΰ υλικού έξετάσεως, δοχεία διά δειγματοληψίαν, συμπιε- 
στάς, πλάκες, μαχαιρίδια καί ψαλλίδια, έφωδιασμένην μέ : 

Έπένδυσιν δαπέδου, έξ άδιαβρόχων καί άσήπτων υλικών, 
δυναμένην νά καθαρισθή καί άπολυμανθή εύκόλως. 

Τοίχους λείους μέ έπένδυσιν ή βαφήν ύψους, κατ’ έλάχι- 
στον 2 μέτρων, δυναμνένην νά πλυθή καί άνοικτοΰ χρώματος. 

θ) Αποδυτήρια, νιπτήρας καί χώρους ύγιεινής Ϋν.Ο. μετά 
καταιωνισμοΰ ύδατος. 

ι) Νιπτήρας τροφοδοτουμένους μέ πόσιμον ρέον ύδωρ, 
ψυχρόν ή θερμόν, έφωδιασμένους μέ προϊόντα καθαρισμού καί 
άπολυμάνσεως καί χειρόμακτρα μιας χρήσεως. 

ια) Δοχεία στεγανά, ένθεκτικά είς τήν διάβρωσιν, διά τήν 
συλλογήν τών δειγμάτων, έφωδιασμένα διά καλυμμάτων τά 
όποια νά κλείουν έρμητικώς, κατασκευασμένα κατά τρόπον 
ώστε νά παρεμποδίζουν οίανδήποτε άφαίρεσιν τοΰ περιεχο¬ 
μένου υπό μή έξουσιοδοτημένου άτόμου. 

ιβ) Έγκατάστασιν διά τόν έφοδιασμόν είς έπαρκεΐς ποσό¬ 
τητας ποσίμου ύδατος, ψυχρού ή θερμού. 

ιγ) Σύστημα άποχετευτικόν διά τά λύματα συμφώνως 
προς τάς προδιαγραφάς αί όποίαι διέπουν τάς έγκρίσεις τών 
σφαγείων. 

ιδ) Καταλλήλους συσκευάς διά τήν προστασίαν έκ τών 
έντόμων, τρωκτικών κ.λ.π. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2. 

Προδιαγραφαί άφορώσαι είς τό Προσωπικόν, 
είς τούς Χώρους, τό Υλικόν καί τά Εργαλεία 
τών Εργαστηρίων Τριχινοποιήσεως. 

1. Απαιτείται πάντοτε ή τήρησις άπολύτου καθαριότητος 
έκ μέρους τοΰ προσωπικού τού εργαστηρίου, τών χώρων, 
τοΰ ύλικοΰ καί τών εργαλείων. 

α) Τό προσωπικόν πρέπει νά φέρη, ιδίως, καθαρά ένδύ- 
ματα εργασίας καί νά πλένη τάς χείρας του συχνάκις κατά 
τήν διάρκειαν τής αυτής εργασίμου ημέρας καί καθ’ έκάστην 
έπανάληψιν τής έργασίας. 

β) Ούδέν ζώον πρέπει νά εισέρχεται είς τά έργαστήρια 
τριχινοσκοπήσεως. 

γ) Τό υλικόν καί τά χρησιμοποιούμενα εργαλεία διά τήν 
έργασίαν, πρέπει νά διατηρούνται είς καλήν κατάστασιν συν- 
τηρήσεως καί καθαριότητος ταΰτα πρέπει νά καθαρίζωνται 
καί άπολυμαίνωνται έπιμελώς συχνάκις κατά τήν διάρκειαν 
τής αύτής έργασίμου ήμέρας καί κατά τό πέρας τών έργασιών 
τής ήμέρας. 

2. 'Η χρησιμοποίησις ποσίμου ύδατος άπαιτεΐται δι’ δλας 
τάς χρήσεις. 

3. Είς ότι άφορα τήν κατάστασιν υγείας τοΰ προσωπικού 
τό όποιον άσχολεΐται μέ τήν λήψιν τών δειγμάτων κρέατος, 
προκειμένου νά έξετασθοϋν ταΰτα, έφαρμόζονται αί διατάξεις 
τοϋ 4ου κεφαλαίου τοϋ ανωτέρω παραρτήματος Δ'. 
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4. Τά άπαραίτητα διά την έξέτασιν δείγματα κρέατος πρέ¬ 
πει νά λαμβάνωνται άμέσως μετά τήν σφαγήν και νά έξετά- 
ζωνται άμέσως είς τδ έργαστήριον τριχινοσκοπήσεως τοϋ 
σφαγείου. 

Απαγορεύεται ή διενέργεια της έξετάσεως ταύτης έκτος 
τοΰ σφαγείου είς τδ όποιον έσφάγησαν τά ζώα. 

5. Διά τήν άποφυγήν κοπώσεως, πρέπει νά γίνωνται σύν¬ 
τομα διαλείμματα διά τδ προσωπικδν έλέγχου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3. 

Προδιαγραφαί άφορώσαι εις τά Τριχινοσκόπια. 

'Ο τύπος τοϋ τριχινοσκοπίου πρέπει νά πληροί τουλάχιστον 
τά άκόλουθα : 

1. Εύκολον χρήσιν. 

2. Ισχυρόν φωτισμόν. 

Τά αποτελέσματα τοϋ έλέγχου πρέπει νά είναι άκριβή 
έστω καί έάν οί χώροι δέν είναι πλήρως συσκοτισμένοι. 

'Η φωτεινή πηγή νά είναι λαμπτήρ προβολής τών 100 \Υ 
(12 V). 

3. Επαρκή μεγένθυσιν. 

Μεγένθυσιν κανονικής έργασίας : 50 φοράς. 

Μεγένθυσιν 80 έως 100 φοράς διά μίαν ασφαλή ταυτο- 
ποίησιν τών αντικειμένων τά όποια δέν ταυτοποιοϋνται καλώς 
μέ τή μεγένθυσιν τής κανονικής έργασίας. 

4. Διαχωριστικήν δύναμιν. 

Έκάστη μεγέθυνσις πρέπει νά δίδη μίαν σαφή, άκριβή 
εικόνα καθαροϋ χρώματος. 

5. Συσκευήν άλλαγής μεγεθύνσεως. 

Οΐαδήποτε άλλαγή τής μεγεθύνσεως πρέπει νά συνοδεύεται 
μέ αυτόματον προσαρμογήν τής φωτεινότητος τής εΐκόνος. 

6. Αδξησιν τοΰ κοντράστ. 

'Ο συμπυκνωτής πρέπει νά είναι έφωδιασμένος δι’ ένδς 
φράγματος, μετά ΐριδος τδ όποιον νά έπιτρέπη τήν ένίσχυσιν 
τών κοντράστ διά μίαν είς βάθος έξέτασιν τών δυσκόλων 
περιπτώσεων. 

Τδ διάφραγμα μέ ίριδα πρέπει νά είναι εύκολου ρυθμίσεως 
μετά ρυθμιστικού μοχλού σταθεροποιημένου είς τήν τράπεζαν 
τοΰ τριχινοσκοπίου ή έτέρας διατάξεως. 

7. Ευκολία ρυθμίσεως. 

Ταχεία ρύθμισις διά δακτυλίου ρυθμίσεως. 

Λεπτή ρύθμισις μέ ρυθμιστικέ μοχλό. 

8. Ρύθμιση τής τάσεως. 

Πού έπιτρέπει τήν άπόκτηση τοΰ έπιθυμητοϋ φωτισμού 
στή δεδομένη θέση. 

9. Μετακίνηση τοΰ συμπιεστού πρδς μία κατεύθυνση. 

"Ενα σύστημα αύτομάτου άνασχέσεως πρέπει νά έξασφα- 

λίζει τήν μετακίνηση τοΰ συμπιεστού πρδς μία μόνο κατεύ¬ 
θυνση γιά νά παρεμποδίζη κάθε άκαιρη μετατόπιση. 

10. Ελεύθερη θέα πρδς τήν επιφάνεια προβολής. 

11. Επιφάνεια προβολής : 

Διάμετρος τουλάχιστον 54 έκατοστομέτρων. 

Μεγάλη δύναμη άντανακλάσεως. 


Μέ διάρκεια. 

Δυναμένη νά άποσυνδέεται. 

Δυναμένη εδκολα νά καθαρίζεται. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' 

Συντήρησις διά ψύχους μή τριχινοποιηθέντων 
Χοιρείων Κρεάτων. 

1. Απαγορεύεται ή άπόψυξις τών κατεψυγμένων χοιρείων 
κρεάτων. 

2. 'Η τεχνική έγκατάστασις τοΰ ψυκτικοΰ θαλάμου πρέπει 
νά είναι τοιαύτη, ώστε ή θερμοκρασία ή άναφερομένη είς τήν 
παράγρ. 6 νά επιτυγχάνεται έντδς τοΰ συντομοτέρου χρόνου 
καί νά διατηρήται είς όλα τά σημεία τοΰ ψυκτικού θαλάμου 
ώς καί τοΰ κρέατος. 

3. "Απαντα τά μονωτικά μέσα συσκευασίας πρέπει νά ά- 
φαιροΰνται πρδ τής καταψύξεως, έκτδς έάν τδ κρέας κατά τήν 
εισαγωγήν του είς τδν ψυκτικόν θάλαμον έχει ήδη είς όλα τά 
τμήματά του τήν θερμοκρασίαν ή όποια άναφέρεται είς τήν 
παράγρ. 6. 

4. Αί παρτίδαι πρέπει νά διατηρούνται κεχωρισμενως εις 
τδν ψυκτικόν θάλαμον καί νά φυλάσσωνται κλειδωμέναι. 

5. Δι’ έκάστην παρτίδα, ή ήμέρα καί ή ώρα εισαγωγής είς 
τδν ψυκτικόν θάλαμον πρέπει νά σημειώνονται. 

6. 'Η θερμοκρασία είς τδν ψυκτικόν θάλαμον πρέπει να 
φθάση τούς -25° Κελσίου, τουλάχιστον, έλεγχομένη διά συ¬ 
σκευών θερμοηλεκτρικής μετρήσεως, διαβαθμισμένων και συ- 
νεχοΰς καταμετρήσεως. Δέν πρέπει νά μετράται άπ ευθείας 
ή θερμοκρασία τοΰ ρεύματος τοΰ ψυχροΰ άέρος. Αί συσκευαι 
μετρήσεως πρέπει νά φυλάσσωνται κλειδωμέναι. Αί καταγρα- 
φικαί ταινίαι πρέπει νά φέρουν τήν ένδειξιν τών αντιστοίχων 
άριθμών τοΰ βιβλίου έλέγχου τών κρεάτων κατά τήν εισαγω¬ 
γήν, ώς καί τήν ήμέραν καί ώραν ένάρξεως καί περατος τής 
καταψύξεως καί νά διατηρούνται επί εν έτος. 

7. Τά κρέατα τών όποιων ή διάμετρος ή τδ πάχος είναι 
ίσον ή κατώτερον τών 25 έκατοστ. πρέπει νά καταψυχωνται, 
άνευ διακοπής, έπί 240 ώρας τουλάχιστον, έκεϊνα δε των ο¬ 
ποίων ή διάμετρος ή τδ πάχος περιλαμβάνεται μεταξύ 25 
έκατοστ. καί 50 έκατοστ. έπί 480 ώρας τουλάχιστον. 

Τά κρέατα τών όποιων ή διάμετρος ή τδ πάχος είναι 
άνώτερα τών ώς άνω διαστάσεων, δέν δύνανται να υποβαλ- 
λωνται είς τήν μέθοδον αύτήν τής καταψύξεως. 

'Η διάρκεια καταψύξεως υπολογίζεται άπδ τής στιγμής 
κατά τήν όποιαν ή θερμοκρασία ή άναφερομένη είς τήν παραγρ. 
6 έπιτυγχάνεται είς τδν θάλαμον καταψύξεως. 

Είς τδν έπί τής Γεωργίας 'Τπουργδν άνατίθεμεν την δη- 
μοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ παρόντος. 

Έν Άθήναις τή 19 Αύγούστου 1981 
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